SONY@ 


パーソナルコンピューター 

E シリーズ 


取扱説明書 



VPCEG/VPCEH/VPCEL 



マニュアルの活用法 


本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属してしほす。 


^ VAIO 電子マニュアル 

画 
面 
で 
見 
る 
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てし ヘルプ _ 

付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。 


VAIO 使用上、必要な情報をすべて記載しています。 

rvAio 電子マニュアル」は、インターネット経由で入手 
することびでさます。 （37 ページ） 

'v. _ 

(見るには） 

©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VA にマニュアル] 
をク U ックする。 


f 見るには） 

各ソフトウエアの[ヘルプ]ニューからそれぞれのヘルプを起動する。 












パーソナルコンピューター 

E シリーズ 


お買い上げいただをありがとラございまず。 


齡警告 


電気製記はま全のための注意事頃を守 S ないと、 
火がや人身事故になることがあります。 

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を 
使ラ前の必要な準備について説明しています。この説明書を 
よくお読みのうえ、製品をま全にお使いください。お読みに 
なつたあとは、いつでも見られるところに必ずな管してくだ 
さい。 


Memory Stick t 


H 口 mr 

CERTIFIED HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 
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はじめにお読みください 


本機の主な仕様については、別紙 r 主な仕様」をご確認ください。 

このマニュアルでは 、 Windows 7 64ビット版での操作を説明してしほす。32ビット版びイン 
ス I -ールされている場合、実際にお使いの操作とマニュアルの記載とび異なる場合びあります。 

VA にオーナーメー ドモデルをご購入のお客様へ 

お客様び選択された商品によって仕様び異なります。 

お客様び選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご覧ください。 

このマニュアルで使われているイラストについて 

このマニュアルで使われているイラストや写真、画面は実隙のをのと異なる場合びあります。お 
客様の選択された商品や仕様によって、本体のデザインび異なる場合びあります。 

画面のデザインについて 

Windows 7の画面テーマには、 「 Ae の」や「ベーシック」などびあります。お客様の選択された商 
品や、 Windows 上での設定変更により画面のデヴインび異なることびあります。 

ソフトウェアについて 

お客様び選択された商品や仕様によって、インス I -ールされているソフトウェアび異なります。 
このマニュアルで説明されているソフトウェアび、お使いのモデルにインス I -ールされていない 
場合びあります。 

[Windows Media Center 」 は 、 Windows 7 Home Premium 搭載モデル 、 Windows 7 
P の fessional 搭載モデル、および Windows 7 Ultimate 搭載モデルにインス I ルされています。 

このマニュアルで表記されている名称について 

• 搭載モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、 r 搭載モ 
デル」と表記しています。例えば r 地上デジタルチューナー搭載モデル」と書かれているとをは、 
地上デジタルチューナーび搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。 

• 付属モデル 

このマニュアルでは、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとを、 r 付属モ 
デル」と表記しています。例えば ru モコン付属モデル」と書かれているときは、 U モコンび付 
属しているモデルをお使いの方のみご賣ください。 

• プリインストールモデル 

各項目で説明しているソフトウエアびプ U インス I -ールされているモデルです。 
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rVAIO 電子マニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ!5に 
詳しい情報が掲載されています。 
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インターネットを始める . 38 
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インターネット/メールに関するお問い合わせ . 38 

電モメールのソフトウエアと設定について . 38 

インターネットの接続方法について . 38 

無線 LAN で通信する . 39 
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困ったとさは/サービス • サポート 

困ったとさはどラすればいいの？ 

よ<あるトラブ J レと解決方法 

電源/起動 . 

パスワード . 

画面/ディスプレイ . 

文字入力/キーボード . 

タッチパッド . 

八ードディスク . 

CD / DVD X BD . 

インターネット . 

Quick Web Access . 

VAIO 巧の情報を調べる 
その他のサービスとサポート 


汪息事て貝 

注意事項 . 

使用上のごま意 . 

お手入れ . 

廃棄時などのデータ消去について 


索引 . 

ソニーが 提供する情報一覽 


がム zr - zl . が錐 


ミ IX 


ssa 〕〕 <c1aM ち！コご 


クご\滿製 


一—ちわ.バ：山—ゎ 
\なわ：？だ〇固 


陛 W 顺が 


8005689012345 
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安全規制について 


電波障喜自主規制について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビジョ 
ン受信機に近接して使用されると、受信障害 
を引を起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下 
さい。 

VCCI-B 

電気通信事業法に基づ<認定について 

本製品は、電気通信事業法に基づく技術基準 
適合認定を受けています。 

付属の電源コードについて 

0 

禁止 

付属の電源コードは AC100V 用です。 

付属の電源コードはこの機器のみでご使用い 
ただく専巧品です。他の製品ではご使用にな 
れません。 

また付属の電源コード政外は本製品にはご使 
用にな5ないでください。発熱により火災- 
感電の原因となる事びあります。 

高調波電流規制について 

( VPCEG シリーズ、 VPCEH シリーズのみ) 

この装置は」 IS C 61000 -3-2 適合品です。 


瞬時電圧低下について 

本装置は、社団法人電モ情報技術産業協舎の 
定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧 
低下対策規格を満足しております。しかし、 
本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対して 
は、不都合び生じることびあります。 
(社団法人電子情報技術産業協会の y くーソナ 
ルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に 
基づ < 表示） 

ただし、バッテ U —未搭載で AC アダプターを 
使用している場合は、規定の耐力びないため、 
ごま意ください。 


電波法に基づく認 JiE について 

本機内蔵の無線モジュールは、電波法に基づ 
<ル電カデータ通信の無線設備として認証を 
受けています。従って、本機を使用するとさ 
に無線局の免許は必要あ0ません。ただし、 
政下の事項を行ラと法律により罰せられるこ 
とびあります。 

• 本機内蔵の無線モジュールを分解/改造す 
ること 

• 本機内蔵の無線モジュールに貼5れている 
証明ラベルをはびすこと 


レーザーを 全基準について 

本製品には、レーヴーに関する安全基準(」に C 
6802 : 200 5) クラス1適合の光ディスクドラ 
イブび搭載されています。 

ま意 

• 本製品の修理-点検び必要な場合は、必ず 
VAIO カスタマ ーU ンクに依頼してください。 
• ここに規定した政外の手順による制御及び 
調整は、危険なレーヴー放射の被ばくをち 
た5します。 
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搭載されている光ディスクドライブに 
ついて 

ま意 

ここを開くとクラス3 B の可視及び不可視 
レーヴー放射びでます。 

ビームの目または皮膚への被ばくは危険です。 
見たり触れたりしないでください。 

最大出力： 390A/W(A650nm), 

563 A/W (A780nm), 39 a/W (A405nm) 
ビームの発散： 0.6 け 650nm), 

0.45 (A780nm), 0.85 (A405nm) 

パルス幅：連続波 


AC 電源の遮断について 

(!)( 電源)ボタンを押して電源を切つても、本機 
は、電源か5は完全には遮断されていません。 
電源から切り離すためには、 AC プラグをコン 
セントか日抜く必要びあります。 

不具合を感じた場合はすぐにコンセントから 
プラグを抜けるように、 AC アダプターは、〕 

ンセントの近くでお使いください。 


バッテリーについて 
ま意 

間違ったタイプに交撰すると爆発の危険びあ 
ります。 

使用済の電池は、取扱説明書に従って処分し 
て < ださし、。 


持ち運び時の注意について 

本機持ち運び時における故障や発火の危険を 
防ぐため、持ち運び時には付属の端子カノく一 
やス □ッ トプ□テクターなどを適切な場所に 
取り付け、またバッテリーも取り付けてくだ 
さい。 

AC アダプターについて 

AC アダプターは、同框I、あるいはソニー純正 
の指定品のちのをお使いください。 


無線の周波数について 

本製品は 2.4GHz 帯を使用しています。他の 
無線機器ち同じ周波数を使っていることびあ 
0ます。他の無線機器との電波干渉を防止す 
るため、下記事項にミち意してご使用くださし、。 
この周波数帯では電子レンジ等の産業‘科学 • 
医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製 
造 ライン等で使用される免許を要する 移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない特定のル 
電力無線局、アマチュア無線局等化^下「他の 
無線局」と略す)び運用されています。 

1) 本製品を使巧する前に、近< で「他の無線局」び 
運用されていないことを確認してください。 

2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉 
び発生した場合には、速やかに本製品の使用場 
所を蜜えるか、または機器の運用を停止(電波の 
発射を停止）してください。 

3) 不明な点その他お困りのことび起きたとさは、 
VAIO カスタマー U ンクまでお問い合わせくだ 
さい。 

この表示のある無線機器は 2.4 GHz 帯を使用 
しています。変調方式として DS-SS 変調方式 
および OFDM 変調方式を採用し、ち干渉距離 
は40 m です。 

2. 4 DS /0 F 4 


ディスプレイ出力の HDCP 対応について 

本徽ま、 HDCP(High-bandwidth Digital 
Content Protection) 規格に対応しており、 
菁作権保護を目的にデジタル映像信号の伝送 
路を暗号化することび巧能です。 

これにより著作権保護を必要とするコンテン 
ツを再生-出力することび巧能となり、幅広 
いコンテンツを高画質のまま楽しむことびで 
さます。 

著作権保護されたコンテンツを再生する場合 
には、 HDCP 規格に対応したディスプレイび接 
続されている必要びあります。非対応のディ 
スプレイを接続した場合は、著作権保護され 
たコンテンツは再生または表示でさません。 
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著作権について 

• 本機で録画-録音したわのは、個人として 
楽しむなどのほかは、著作権法上、権利ちに 
無断では使巧でさません。 

• 著作物の複製および利用にあたっては、そ 
れぞれの著作物の使用許諾条件および著作 
権法を遵守する必要びあります。著作をの 
許巧なく、複製または利用すること、取り込 
んだ映像-画像-音声に変更、切除その他 
の改変を加え、著作物の同一性を損なラこ 
と等は禁じ5れていまず。 


充電式電池の収集-リサイクルについて 

I」チウムイオン電池は、 U サイクルできます。 
不要になったリチウムイオン電池は、金属部に 
セ□ノ V ンテープなどの絶縁テープを貼って充 
電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 

镑 

U-ion 

充電式電池の収集- U サイクルおよび U サイ 
クル協力店に関する問い合わせ先：有限責任 
中間法人 JBRC 
ホームぺージ： 

http://www.jbrc.net/hp/contents/index. 

html 


使用済みコンピューターの回収について 

ぶ 

I 」サイクル 

このマークび表示されているソニー製品は、 
新たな料金負担無しでソニーび回収し、再資 
源化いたします。 

詳細は ソ ニーの ホームページ 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecycle/ 

をご参照くださし、。 

使用済みコンピューターの回収についての 
お問い合わせ 

ソニーパソコン U サイクル受付センター 
電話番号： （0570) 000-369(全国どこか5 
でを市内通話料でご利用いただけます。） 
携帯電話や PHS でのご利用は： 

(03) 3447-9100 

受付時間：10:00〜17:00 

(± •曰-祝曰および当社指定の休曰を除く） 

個人-ご家庭のお客様へ 

個人-ご家庭でご使用になりました VAI0 を 

廃棄する場合は、 rvAio 電子マニュアル」をご 

覧くださし、。 

事業者のお客様へ 

事業で(あるいは、事業者び)ご使用になりま 
した VAI0 を廃棄する場合は、 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/pcrecyde/ よ0、 
事業者向けのページをご覧<ださい。 
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• 取扱説明書の内容の全部または一部を 
複製すること、および賃貸することを 
禁じます。 

• 本機に付属のソフトウ X アの使用権に 
ついては、各ソフトウエアのソフト 
ウエア使用許諾契約書をご参照< ださ 
い。 

• 本機、および本機に付属のソフトウエ 
アを使用したことによって生じた損害、 
逸失利益および第吉をか5のいかなる 
請求等につをましてち、当社は、一切そ 
の責任を負いかねます。 

• 本機、および本機に付属のソフトウエ 
アの仕様は、改良のため予告なく変更 
することびあります。 

• 付属のソフトウエアび使用するネット 
ワークサービスは、ソニーおよび提供 
ちの削断にて中止-中断する場合びあ 
ります。その場を、付属のソフトウエ 
アまたはその一部の機能びご使用いた 
だけなくなることびありますので、あ 
5かじめご了承くださし、。 

• 本書、または本機に付属のソフトウエ 
アのヘルプ画面等に記載されている機 
能の中には、本機および本機に付属の 
ソフトウ王アとの組みをわせ等か5生 
じる制限により、実現でさないわのび 
含まれていることびあります。あ5か 
じめご了承 < ださい。 
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安全のために 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されて 
います。しかし、電気製品は間違った使いかた 
をすると、火がや感電などによ0人身事故につ 
なびることびあり危険です。事故を防ぐため 
に次のことを必ずお守0 <ださい。 


警告表示の意味 

取扱説明書および製品では、次のよラな表示 
をしています。表示の内容をよく理解してか 
5本文をお読みください。 


を全のためのを意事項を守る 应危陵 


下のミ主意事項をよくお読みください。製品 
全般のま意事項び記載されています。 

故障した！5使わない 

すぐに VAIO カスタマーリンク修理窓□、また 
は販売店に修理をご依頼くださし、。 

万一異常が起きた！5 


f \ 

• 煙び出た5 

•異常な音、においびしたら 
• 内部に水、異物び入った日 
•製品を落としたり、キャビネット 
を破損したとさ 



〇電源を切る 

©電源コードや接続ケーブルをおき、バッ 
テリーを取りはずす 


© VAIO カスタマ ーU ンク修理窓□、また 
は販売店に点検-修理を依頼する 


データはバックアップをとる 

A- ドディスクなど、記録媒体の記録内容は、 
バックアップをとって保をしてください。本 
機の不具合など、何5かの原因でデータび消 
去、破損した場を、いかなる場合においてち記 
緑内容の補修や補償については致しかねます 
のでご了承くださし、。 


この表示のま意事項を守らないと、火災•感 
電-破裂などによ0死 t や大けびなどの人身 
事故び生じます。 


垃警白 

この表示のミ主意事項を守らないと、火災•感 
電などによ0死 t や大けびなどの人身事故に 
つなびることびあ0ます。 


应注意！ 

この表示のま意事項を守5ないと、感電やそ 
の他の事故によりけびをしたり周辺の物品に 
損害を与えたりすることびあります。 

ま意を促ず記号 

444 

巧為を禁止ずる記号 

0 ® ® (!) 

禁止分醉禁止水めれ禁止めれ手禁止 


行為を指示ずる記号 

〇 這 

プラグを二 


指 W 


プラグをコン 
セントから抜く 
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A 警化 I /^\\ 

^ 胃叫火お 感電 

下記のま意事項を守!5ないと 
乂災•感電などにより死 t ： や 
大けがの原因となりまず。 


電源コードを傷つけない 



電源コードを傷つけると、火災や感電の原因 
となります。 

• 本機と机や壁などの間にはさみ込んだりし 
ない。 

• 電源〕ードを加工したり、傷つけたりしない。 
• 重いものをのせたり、引っ張ったりしなし、。 

• 熱器具に近づけた0、加熱したりしない。 

• 電源コードを损くと走は、必ずプラグを 
持って抜く。 


油煙、湯気、湿気、ほこりのをい場所に 
は置かない 

0 

禁止 

上記のよラな場所に置< と、火災や感電の原 
因となります。取扱説明書に記されている使 
用条件政外の環境でのご使用は、火災や感電 
の原因となることがあ0ます。 


内部に水や異物を入れない 



水めれ禁止 


水や異物び入ると火災や感電の原因となります。 
万一、水や異物び入ったときは、すぐに電源を 
切0、電源コードや接続ケーブ J レを损さ、バッ 
テ U —を取りはずしてくださし、。 


内部をむやみに開けない 

分闽禁止 

• 本機および付属の機器(ケーブルを含む)は、 
むやみに開けた0改造したりすると火災や 
感電の原因とな0まず。 

• メモI」ーモジュールを取り付けたり、取0 
はずすときは、 r 増設ずる」 (47 ページ)に 
従ってを意深く作業してください。 

また、指定されている部分がには触れな 
いでください。指定!;(外の部分にむやみに 
触れると、火災や感電の原因とな0ます。 


指定の AC アダプターがは使用しない 

0 

禁止 

火災や感電の原因となります。 


落雷のおそれびあるときは本機を使用 
しない 

0 

禁止 

落雷により、感電することがあ0ます。雷び 
予測されるとさは、火災や感電、製品の故障を 
防ぐために電源プラグ、 LAN ケーブルを损い 
てください。また、雷び鳴り出した日、本機に 
は触5ないでくださし、。 


ひざの上で長時間使用しない 



長時間使巧すると本機の底面び熱< なり、低 
温やけどの原因とな0ます。 




















本機は日本国内専用でず 

〇 

指示 

• 交流10 0 V でお使いくださし、。 

海がなどで、異なる電圧で使ラと、火災や感 
電の原因となることびあります。なお 、 AC 
アダプターと電源コードは対応する入力電 
圧び異なる場合びあります。 AC アダプ 
ター-電源コードの記載をご確認ください。 
本機は国内専用です。海外で使巧すること 
を動作保証するわのではありません。 

• AC アダプターを海が旅行を用の r 電モ式変 
圧器」などに接続しないでください。発熱 
や故障の原因となりまず。 

• 本機のワイヤレス機能は国内専用でず。 
海外で使ラと罰せ 5 れることびあ 0 ます。 


LAN 端子に指定 Lil 外のネットワーク 
( LAN ) や電話回線を接続しない 

0 

禁止 

本機のも ( LAN ) 端子に次のネットワーク 
( LAN ) や回線を接続すると、端子に必要政上 
の電流び流れ、発熱や乂災の原因とな0ます。 
特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線 
には、絕巧に接続しないでください。 

• 1 0 BASE - T 、 100 BASE - TX 、 1000 BASE-T タイ 
プ1がが)ネットワーク （ LAN ) 

• 一般電話回線 

• ISDN (デジタル)対応公衆電話のデジタル 
側のジャック 

• PBX (デジタル式構内交換機)回線 

• ホームテレホンやビジネスホンの回線 
• 上記政外の電話回線など 


バッテリーを廃棄ずる場合は、 

一般ゴ5に混ぜて捨てない 

0 

禁止 

バッテリーは、収集作業などで衝撃や圧 
力び加わり、漏;夜•発熱•発火-爆発-破裂 
などの危険びあります。廃棄する場合は 、 U 
サイクル協力店へお持ちください。 

または、地方自治体の条例などに従ってくだ 
さい。 


IA 警告 I 

下記のを意事項を守5ないと、 
医療機器などを誤動作させる 
おそれげあり事故の原因とな 
0ます。 

満員電車の中など混雑した場所ではワ 
イヤレス機能を使用しない 

0 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを 「 OFF 」 にあわせてくだ 
さい。 

付近にむ臓ペースメーカーを装着されている 
方びいる可能性のある場所では、電波により 
ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれ 
があります。 


む臓ぺースメーカーの装着部位か5 
22 cmLU 内で使用しない 



W 旧 ELESS スイッチを 「 OFF 」 にあわせてくだ 
さい。 

電波によりペースメーカーの動作に影響を与 
えるおそれびあります。 
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病院などの医療機関内、医療用電気機 
器の近くではワイヤレス機能を使用し 
ない 

0 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 にあわせてくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動 
作による事故の原因となるおそれびあります。 


航空機の機内ではワイヤレス機能を使 
用しない 

0 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 にあわせてくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原 
因となるおそれびおります。 

ワイヤレス機能の航空機巧でのご利用につい 
ては、ご利用の航空含社に使巧条件などをご 
確認ください。 

本製品を使用中に他の機器に電波障喜 
などび発生した場合は、ワイヤレス機能 
を使用しない 

0 

禁止 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 にあわせてくだ 
さい。 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原 
因となるおそれびおります。 


IA 警告 I 

下記の注意事項を守日ないと、健 
康を害するおそれがあります。 


ディスプレイ画面を長時間継続して見 
ない 

0 

禁止 

ディスプレイなどの画面を長時間見続けると、 
目び疲れたり、視力び低下するおそれびあり 
ます。 

ディスプレイ画面を見続けて体の一部に不快 
感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用 
をやめて休息してください。万一、休息して 
わ不快感や痛みびとれないときは医師の診票 
を受けてください。 


キーボードやタッチパッドなどを使い 
ずぎない 

0 

禁止 

キーボードやタッチパッドなどを長時間使い 
続けると、腕や手首び痛 < なったりすること 
びお0ます。 

キーボードやタッチパッドなどを使用中、体 
の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐ 
に本機の使用をやめて休息してくださし、。 
万一、休息してを不快感や痛みびとれないと 
さは医師の診雲を受けてくださし、。 


大音量で長時間続けて聞きずぎない 

0 

禁止 

ちを刺激するよラな大きな音量で長時間続け 
て聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあ 
0ます。 

特にへツドホンで聞くとさはごま意ください。 
呼びかけ5れて返事びでをるく 5いの音量で 
聞をましよラ。 













IA を意 I 

下記のを意事項を守日ないと、け 
がをしたり周辺の物品に損害を 
与えたりすることがあります。 


めれた手で電源プラグにさわ5ない 



めれた手で電源プラグの巧さ差しをすると、 
感電の原因となることびあ0ます。 


接続ずるとさは電源を切る 

4 

AC アダプターや接続ケーブルを接続ずると 
さは、本機や接続する機器の電源を切り、電源 
コードをコンセントか5抜いてください。感 
電の原因となることびあります。 


指定された電源コードや接続ケーブル 
を使う 

0 

禁止 

付属の電源コードはこの機器のみでご使用い 
ただく専巧品です。他の製品ではご使用にな 
れません。 

また、付属の電源コード政がは本製品にはご 
使巧にな5ないでください。発熱により火災- 
感電の原因となることびあ0ます。 


電源コードや接続ケーブルを AC アダ 
プターに巻き付けない 

& グ 



断線の原因となることびありまず。 


排気□、吸気□をふさびない 


排気口、暇気□をふさぐと内部に熱びこを0、 
故障や火災の原因となることびありまず。風 
通しをよくずるために次の項目をお守0くだ 
さい。 

• 毛足の長い敷物（じゅラたんや毛布など)の 
上に放置しない。 

• 巧などでくるまない。 

• バッグなどに入れる場合は、入れる前に本 
機をシャットダウンして Cix 電源)ランプび 
消口していることを確認してください。 


排気□か5の排気に長時間あた6ない 

0 

禁止 

本機をご使用中、その動作状況により排気口 
から温風び排出されることびあ0まず。 

この温風に長時間あたると、低温やけどの原 
因となる場合びありまず。 
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お電中の本機や AC アダプターに長時 
間ふれない 



長時間皮膚び瓦れたままになっていると、ほ 
温やけどの原因となります。 

また' 衣類の上か6でち長時間舟れたままに 
なっていると、ほ温やけどになる可能性びあ 
ります。 


本機や AC アダプターを巧や巧団など 
でおおった：!犬態で使用しない 

0 

禁止 

熱びこをって本体び変形した0、故障や火災 
の原因となることがあ0ます。 

バッグなどに入れる場合は、入れる前に本機 
をシャツトダウンして (!) (電源)ランプび消阿 
していることを確認してください。 


不安定な場所に置かない 

0 

禁止 

ぐ5ついた台の上や傾いたところなどに置かな 
いでください。また、横にしたり、ひっくり返し 
て置いたりしないでください。落ちたり、倒れ 
たりしてけびの原因となることびあります。 


お手入れの際は、電源を切って電源プ 
ラグを巧く 

處 

プラグをコン 
セントから抜く 

電源を接続したままお手入れをすると、感電の 
原因となることびあります。 


移動させるとさは、電源コードや接続 
ケーブルを巧く 



接続したまま移動させると電源コードや接続 
ケーブルび傷つを、火災や感電の原因となつ 
たり、接続している機器び落ちたり、倒れたり 
してけびの原因となることびあります。 

また、本機を落とさないようにごま意ください。 


端テはをちんと接続ずる 

4 

• 接続端子の内部に金属片を入れないで<だ 
さい。ピンとピンびショート（短絡）して、 
火災の原因となることびあります。 

• 端子はまっすぐに差し込んで接続してくだ 
さい。斜めに差し込むとピンとピンび 
ショートして、乂災の原因となることびあ 
ります。 

• 端子に固定巧のスプ U ングやネジびある場 
合は、それ5で確実に固定してください。 
接続不良び防げます。 


長時間使用しないときは電源プラグを 
巧ぐ 

プラグをコン 
セントから巧く 

長時間使用しないとさは、安全のため電源プ 
ラグをコンセントから损いてください。 
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直射日光のあたる場所や熱器具の近く 
に設置-保管しない 

0 

禁止 

内部の温度び上がり、火災の原因となること 
びお0ます。 


液晶画面に衝撃を与えない 

Q 

禁止 

重い物をのせたり、落としたりしないでくだ 
さい。 

液晶画面はガラス製のため、強い衝擊を与える 
と割れて、けがの原因となることびあります。 


ディスプレイパネルの裏側を強く巧さ 
ない 

0 

禁止 

液晶画面び割れて、故障やけびの原因となる 
ことびあります。 


本機に強い衝撃を与えない 

0 

禁止 

重いをのを載せる、落とす、本機の上に秉るな 
ど、無理な力び加わると、けびや故障の原因と 
なることびあ0ます。 


幼児の手の届かないところに置く 

〇 

"メモリーステイック"やルさなカード類など 
を誤って飲み込んだり、ケーブルを首に巻をつ 
けたりすると、事故やけびの原因となります。 


電池についてのち全上のご注意 

漏液、発熱、発乂、破裂などを避けるため、下 
記のミち意事項を必ずお守り < ださい。 

• 本機に付属またはソニーび指定する別売0 
の純正バッテ U —をご使用ください。 

• 本書に記載する又はソニーび別途指定する 
充電方法！;(外でバッテ I 」一を充電しないで 
<ださい。 

•火の中に入れない。ショートさせたり、分 
解しない。 

電子レンジやオーブンで加熱しない。コイ 
ンやへヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、 
保管するとショートすることびあります。 

• 火のそばや炎天下などで充電したり、放置 
しなし、。 

• バッテ U —に衝擊を与えない。 

落とすなどして強いショックを与えたり、 
重いちのを載せたり、圧力をかけないでく 
ださい。故障の原因となります。 

• バッテリーから漏れた液び目に入った場合 
は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師 
に相談してくださし、。 

• 下のバッテ U —を使用した場を、本機、 
バッテ U —または AC アダプターの発熱や 
発火等の事故び発生しましてち ソニーは 責 
任を一切負いかねます。 

-本機に付属するまたはソニーび指定する 
別売0の純正バッテ U —!^^がのバッテ 
U — を使用した。 

-分解、改造を行ったバッテリーを使用した。 
• 性能び低下したバッテ U — を使わない。 
バッテ U —駆動時間び短くなった場合には、 
純正の新しいノ くッテ U —と交換してください。 

バッテ I 」一を廃棄ずる場合は、次のご注意を 
お守0 ください。 

• 地方自治体の条例などに従ラ。 

• 一般に混ぜて捨てない。 

または、1」サイクル協力店へお持ちください。 
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本機の発熱についてのごま意 


使用中に本機の表面や AC アダプター、 
バッテリーび熱くなることびありまず 

CPU の動作や充電時の電流によって発熱して 
いますび、故障ではありません。使巧してい 
る拡張機器やソフトウエアによって発熱量は 
異なります。 


本機や AC アダプターび普段よりも異 
常に熱くなったときは 

本機の電源を切0 、 AC アダプターの電源コー 
ドを抜を、バッテ U —を取0はずしてくださ 
し、。次に、 VAIO カスタマー U ンク修理窓口に 
修理をご依頼くださし、。 
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本機をセットアップずる 


付属品を確かめる 


付属品び足りないときや破損しているときは、商品び入っていた箱を捨てる前に VAIO カスタ 
マー U ンクまたは販売店にご連絡ください。 

お使いの機種により、付属品び異なる場合びあります。本機の主な仕様については、別紙 r 主な仕 
様」をご覧ください。 

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。 


□ ac アダプター 



付属の電源コードは、 AC 100 V 巧です。 


□パ.ッテリー 



脚::ント） 

本機は^ V — ドディスクから I 」カバ U —することびで去るため、 I 」カバ U —メディアは付属しておりません。 
詳しくは「リカバ U - する」 （5 目ぺージ)をご覧ください。 
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説明書-その他 

a 取扱説明書(本書） 

□まな仕様 
□偏正書 

修理の際に必要にな0ます。 

avAio カルテ 

修理の際に必要にな0ます。 

□ Microsoft ® Office 2010 
プレインス I ■'ールパッケージ 

([Office Personal 2010 」、 「Office Home 
and Business 2010」または 「Office 
Professional 2010」プリインストールモ 
デルに付属） 

(ごヒント） 

「Microsoft Office 」 を使い始めるには、プ□ダク 
トキーの入力び必要です。詳し<は、プレインス 
I -ールパッケージに付属の 「 Office お使いにな 
る前に」をご覧ください。 

□その他•パンフレット類 

大切な情報び記載されている場合びあり 
ます。必ずご覧ください。 

「Microsoft Office 」 のお問い合わせ巧 

□ Microsoft Office Home and 
Business 2010 

□ Microsoft Office Personal 2010 

□ Microsoft Office Professional 2010 


• お電話をおかけいただ < 前に、住所、氏名、電話 
番号、郵便番号、プ□ダクト ID をご巧意ください。 
• その他のサポートに関する詳しい情報、および 
プ□ダクト ID の確認ちまについては、付属の 
「 Office お使いになる前に」をご確認ください。 

•「Office 201日」関連のお問い合わせは、 VAI 0 
カスタマー U ンクではお受けしておりません。 


このソフトウ王アに関するお問い合わせ巧： 

Microsoft Corporation 

基本操作に関ずるお問い合わせ： 

本件について詳しくは、付属の 「 Office お 
使いになる前に」をご確認くださし、。 

メールでの受付 

政下の Web サイトにアクセスし、ご質問ま 
たは問題に関連する製品を選択してくだ 
さい。 

http :// support . microso 1 t . com / oas / 

24時間いつでち受け付けています。 
電話での受付 
(0120) 54-2244 

受付時間： 月曜曰〜金曜日： 

9時30分〜12時、13時〜19時 
±曜日：10時〜17時 
(祝曰、マイク□ソフト社指定休業曰を除 
さます。マイク□ソフト社指定休業曰 
がで日曜日び祝日である場合には、日曜日 
は上記どおり受付を行い、翌日の振誓休日 
び休業となります。） 

セットアップ、インス I ル中のトラプル 
に関するお問い合わせ： 

こち5のお問い合わせに限0、日曜曰も 
10時〜17時までサポートいたします。 

有効期間 

[Office Personal 2010 J/rOffice Home 
and Business 2010」 ： 

お客様び初めてお問いをわせいただいた 
曰か5起算して90日間* 

[Office Professional 201 OJ : 

お客様び初めてお問いをわせいただいた 
曰か5起算して1年間* 

A サポートライフサイクル期間内 


が材4只 Z 丄只^が錐2一2 


ミ IX 

\ 丄 /:. 峰 — み /: Y 
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準備 2 

接続する 


バッテリーを取り付ける 

停電や誤って AC 電源びはずれ、作業中のデータび失われてしまラことのないよラ、付属のバッテ 
U —を取り付けます。 

あ5かじめ「バッテリーについてのごミ主意」 （82 ぺージ)をご覧ください。 

バッテ U —は、し处下の手順で本体底面のバッテ I 」一取り付け部に取り付けます。 


液晶ディスプレイを閉じる。 


^ □ックレイ ' ll - を LOCK と反対側にず5ず。 


J バッテリー取り付け部両端の凸部とパッテリー両端の溝をあわせる。 
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A バッテリーを矢印の方向に回転させなび5倒ず。 

正しく取り付け6れると、「カチッ」と音びします。 



□ツクレイ LOCK 側にず5して、バツテリーを固定ずる。 


必ず□ックレノ（一を LOCK にした状態で本機をお使いください。 

□ックび不充分なままお使いになると、バッテ U - びはずれたり、電源び入らない、突然本機びシャットダウン 
されるなど不具合の原因となりまず。 


が只 Z ム只^が錐长 


ミ IX 


ssa 〕〕< c 1 aM ち5ご 




i 


ム—ちわ. K : ql .4 
\なわ：？だ〇固 


陛 W 顺が 
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準備 2 接続する (つづき) 


インターネット接続用機器につなぐ 

インターネットに接続するためには次のよラな機器び必要です。各機器の接続-設定方法は、プ 
□バイダーから送5れてきたマニュアルや資料、機器に付属の取扱説明書をご確認くださし、。 

(ごヒント） 

無線 LAN でインターネットに接続する場合は、「準備4 Windows を準備する」のあとに無線 LAN の設定を行つ 
てください。詳しくは r 無線 LAN で通信する」 （39 ページ)をご覧ください。 

有線 LAN で接続ずるには 

次のの、®、®び必要です。 

© ADSL モデム、 

ケーブルモデムなど* 1 




LAN 端子に接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット （ Ethernet ) 用などと表記されているちのをご 
使用ください。 

無線 LAN で接続するには 

次のの、®び必要です。 

① ADSL モデム、 

ケーブルモデムなど* 1@ 無線 LAN アクセスポイント 


インターネット回線へ 


>1マンションなどの集合住宅では、壁の LAN 端デに直接 LAN ケーブルを差し込める場合びあります。その場 
合、モデムは必要ありません。 

*2 ほかの機器をインターネットに接続しない焉合や、 ADSL モデムなどにルーター機能び搭載されている場 
合は、ルーターは必要ありません。 




(無線 LAN ルータ 


他のコ 
ゲーム 機な ど 


>) 
み 

ンピュ-夕-ゃ厂、7 

機など 


-夕 -)*2 -本機 
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電源コードを接続ずる 


本機と電源コンセントを接続します。 



電源コードのプラグを AC アダプターに差し込む。 


^ 電源コードのもう一方のプラグを、電源コンセントに差し込む。 


J AC アダプターのプラグを、本体左側面の DC IN 端子に差し込む。 


が材只 Z ム只^が錐长 


ミ IX 


ssa 〕〕< c1aM ち5ご 




i 


T ち- 4. KY -4 

\ なわ：？だ o 固 


陛 w 顺が 
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準備 3 

電源を入れる 


ディスプレイパネルを開く。 


figs お • 

ディスプレイパネルを開くとさは、巧蔵カメラ部分は持たないでください。故障の原因となります。 


2 か電源)ボタンを押し、が電源)ランプび点口 (グリーン）した5指を 
離ず。 



本磯の電源び入り、しばらくして 「 Windows のセットアップ」画面び表示されます。 
「 Windows を準備する」 （28 ぺージ)の手順に従って、 Windows のセツトアップを行つ 
て < ださい。 


atMis お • 

• の(電源)ボタンを4秒政上押したままにすると、電源び入りません。 

• 本機の液晶ディスプレイ上面には磁気を帯びた部品び使巧されているため、フ□ッピーディスクなどを近 
づけないでください。臟気により記録されているデータび破損されることびありまず。 

• 本機前面付近に磁気製品などを近づけると、ディスプレイパネルを閉じたときと同じ状態となり、ス IJ - プ 
モード(お買い上げ時の設定)に移行します。本機の近くには磁気製品を近づけないよう、ごま意ください。 
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省電力動作モードについて 

本腳ま、お買い上げ時の設定では、 AC 電源でご使巧中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ 
移行します(スリープ1)。キーボードのいずれかのキーを押すか、む價獄ボタンでを一瞬押すと、元の状態に 
戻りまず。 

また、バッテリーでご使巧中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休 
止状態‘1)。元の状態に復帰させるには、の(電源)ボタンを一瞬押してください。 

*1 詳しくは、 rvAio 電デマニュアル」をご覧ください。 

*2 む(電源)ボタンを4秒し:!上押したままにずると保をされた状態び破棄されますのでご注意ください。 


バッテリーを上手に使うには 

本機をバッテ U - で使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテ U - を長持ちさ 
せることびでさます。 

• 液晶ディスプレイの明るさを暗<する 

液晶ディスプレイは、明るくするより暗くした状態で使用するほラびバッテリーを長持ちさせ 
ることびでさます。 

• 省電力の機能を使ラ 

こまめにス U —プや休止状態にすることで、バッテ1」一を長持ちさせることびでをます。 

また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりを早く復帰でをます。 

詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧くださし、。 


が只 Z 丄只^が錐长 


ミ IX 


ssa 〕〕< c 1 aM ち5ご 




i 


ム—ちわ. 

\なわ：？だ〇固 


陛 W 顺が 
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Windows を準備する 


電源を初めて入れた5、 

まず Windows の準備をしましよラ。 


Windows の準備び完了すると、 
付属のソフトウエアや 
いろいろな機能び使えるよラに 
なります。 


にヒント') 

• Windows の準滿ではインター 
ネ ッ 卜への接続はお要ありませ 
ん J 。 

• 画面び実隙と異なる場合は、表 
おされる画面に従って操作して 
ください。 



タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の上までポインターを移動し、 
左ボタンを「カチッ」と1回押してすぐに離します。これを「クリックする」ま 
たは怔ク U ックする」と言しほす。 
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電源を入れる。 

む(電源)ボタンを押し (26 ぺージ)、 「Windows のセットアップ」画面び表示されるまで 
待ちます。電源を切5ずにそのままお待ちください。 


「 Windows のセツトアップ」画面び表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表 
お前に電源を切ると故障の原因となります。 


設定を開始ずる。 



’ © 個または地棚で旧村が選択さ 
れていることを確認ずる。 

’⑤[時刻と通貨のお式]で[日本語（曰 
本)]び選択されていることを確認 
ずる。 

® [ キーボードレイアウト]で 

[Microsoft IME ] び選択されて 
いることを確認ずる。 


④[次へ]をクリックずる。 


の’ヒント） 

機種によっては、 0 S の名称び異なることびあります。 


が只 Z ム只^が錐长 


ミ IX 

\ム/:.が—れ 


ssa 〕〕< c 1 aM ち5ご 


\ (、く^。く公/ 


i 


一—ちわ. 

\なわ：？だ〇固 
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準備 4 Wi ndows を準備する (つづき) 



ユーザー名とコンピューター名を設定ずる。 



①お使いになるちの名前などを 
ユーザー名として入力ずる。 

ユーヴー名には、半角英数字を使 
用して < ださい。 

@コンビユーター名を入力ずる。 

自動的に表示されまずが、分かりやず 
し、名前に変更することもできます。 

⑤[次へ]をクリックずる。 


保ヒント） 

ユーヴー名やコンピューター名は Windows のセットアップ売了後に蜜更することをで去ます。 


4巧の画面へ進む。 

1, Windows ので'ットァップ 

ユーブーアカウンつード5を走します 

つード S 巧ましておくことは，ユーザーアカウント si6=s か6巧 a 子5ご史:こち巧 g 它 
すユリテイ巧«で子./なつード|去ち打ないようにしてくだ5い， ミで' タモなどに田 E した 
毎合||ま.まま g 巧巧に巧言:一てください. 

/〇■つードをス•方して < ださい（なさ)皮)： 

/1スつードを5ラー度又力して < ださい化)； 

つードのヒントを入て)してくだミい旧)； 

/ 口•つードの拓苗!こを立っ a 结巧巧与を S 巧て < だ吉い • 

/( スつードを忌 n た«含!こ，《巧。たヒントが宏をされま子. 


I a 刪 [次へ]をクリックする。 


依~ヒント） 

パスワードは Windows のセツトアップ完了棲に変更することをでをます。 

パスワードの作成/変更/削除について、詳しくは rVA に電デマニュアル」をご覧ください。 


30 

























r ライセンスを I 頁 j ①内容を確認ずる。 


〇 .tj Windows の它ットア w プ 



-® 2か所の[ライセンス条項に同意 
しまず]のをクリックして V !に 
する。 

どち5か一ちでををにしな 
いと、 Windows の準備作業は中止 
され、 Windows と本機に付属の 
ソフトウェアはお使いになれません。 

-ここをクリックすると文章が上下します。 

-⑤内容を確認した5 [次へ]をクリッ 
クする。 


巧•ヒント） 

画面左上のな>ボタンをク U ックずると前の画面に戻ることびでさます。 


6 


コンピューターの保護の設定をずる。 



[重要な更新プ□グラムのみインス 
I ^ールします]をクリックずる。 


が材4只 Z 丄只^が錐长 


ミIX 

\ 丄 /:. 峰 — み /: Y 
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準備 4 Wi ndows を準備ずる (つづき) 



日付と時刻の設定を確認ずる。 



4 Wnttows ので.シ h アジプ 


のタイムゾーンおよび曰付と時刻を 
確認ずる。 

@ [次へ]をクリックずる。 


8 


無線 LAN アクセスポイントの準備びできている場合は、ワイヤレス 
ネットワークに接続ずる。有線 LAN を使ラ場合は、次の画面へ進む。 


ここでの接続はスキップでをます。スキップしてち、セットアップ完了媛にアクセス 
ポイントに接続でをます。 （39 ページ） 


この画面び表示されない場合は、次の手順に進んで < ださい。 



© 無線 LAN を利用ずる場 S ま、接続 
ずるアクセスポイント名 ( SSID ) を 
選択する。 

必要に応じてセキュリティキーを入 
力してください。アルファベットの大 
文字とル文字は区別されまず。 

⑥ [巧へ]をクリックずる。 

有線 LAN を利用する場をやあと 
で接続する場合は、[スキップ]を 
ク U ックして < ださい。 


依~ヒント） 

• にの接続を自動的に開始します」にチェックをずると、次回から、選択した無線 LAN アクセスポ 
イントを認識したときに自動で接続します。 

• 無線 LAN アクセスポイントの SSID やセキュリティキーびわからない場合は、アクセスポイント 
を設定した人に聞いてください。 
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コンピューターを使用ずる場所を選択ずる。 

この画面び表示されない場合は、次の手順に進んでください。 


コンピューターを使用ずる環境に 
近いものをクリックずる。 


を•ヒント） 

• この画面は、ネットワークに接続されている場合に表おされます。 

• コンピューターを使用する堤所の設定は、 Windows のセツトアップ完了後にも巧うことびでき 
ます。 


rvAio をはじめる前の準備」を巧う。 

VAIO の製品登録などについてのご案内び表示されますので、よ < お読みください。 

(ごヒント） 

製品登録をご案巧するためにメールアドレスの入力を行ラ画面びあります。本機で電子六ールを使ラ準備び 
終わっていな < てち、お手持ちのメールアドレスを入力でをます。 

rVAIO 対まじめる前の準備」び終わったら、設定び完了するまでしば5くお待ちください。設定 
び完了ずると自動的にデスクトップ画面び表示されます。 



Windows のた‘ットァ W プ 

おをいのコンピューターの巧在の巧 WSii 巧して < ださい 

このコンピューターは不ットつークこ运巧していま子，本タトつークの巧巧:こ S づいて，正し 
k ホットつークをまザ内’:こ適用さむま子. 


ホームネットフーク山） 

こ I でネットつーク上の子べてのコンビューターが自まにちご.を atfsa されてい古ち合. 
^そのネットつークは运 S されている; n — ムネ>ットつークです. 

な巧ネットつーク(曲） 

ネットつーク上のすべてのコシビューターが BS にをり，全田 S さ打ているち色. 
その辛•ットつークはち親さ打ているな巧ネットつークです. 

バフリックネットワーク 【P) 

本ットつーク上のすぺてのコンビュータ ーS 巧 S している〇けではなし'«を【コーヒー 
シヨッブや空ちにい 5S さや.モパイルブ□-ドパンド ii 居 S しているちをなど)，モ 
の本ツトつークIか t ブリック不ツトつークであ0,居 g されていまだん. 


不明；■ぶ S を I まレ t ブリックホッ f " •つーク]を ig 巧して<だ古い. 



が材/：只 Z ム只^が錐长 
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準備 4 Wi ndows を準備する (っづき） 

リカバリーメディアについて 

セットアップび完了すると、 U カバ U ディア作成を促すバルーンび表示されます。 

U カバ U- メディアの作成について詳しくは、「1」カバ U- メディアを作成する」 （55 ぺージ)を 
ご覧ください。 

パスワードについて 

パスワードなどのセキュ U ティー設定を行ラことは、お客様の個人情報やデータを守るために有 
効です。パスワードを忘れると U カバ U —び必要になる場をがあるため、 Windows のヘルプと 
サポートを参照して、パスワードリセットディスクを作成することをおすすめします。 

パスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理馆償)び必要になる場合があるため、必 
ずメモをとるなどして忘れないよラにしてください。パスワードを解除するための修理(有償)の 
とさは、お客様の本人確認をさせていただく場合びあります。なお、パスワードの種類によっては 
修理庙償)でお預かりしても解除び不可能なものびありますのであ日かじめご了承ください。 


「 VA に電モマニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ!5に 
詳しい情郎が掲載されていまず。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム]- [VAIO マニュアル]をク U ック！ 
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セットアップび終わったら 


ここまでで本機を使ラ上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業を 
するためには、引を続をこのあとのページや rvAio 電モマニュアル」をご覧くださし、。 

□「Windows Update 」 を実巧してください。 

より安定した状態で VAIO をお使いいただくために 、 「Windows Update 」 を実行してください。 
(©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows Update ] をクリックする。） 

□ rVA に Update 」 を実行してください。 

rVAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （37 ページ） 

□製品の登録を行ってください。 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム] 一 [ VAIO の製品登録(無料)]をク U ックして 
<ださし、。 

製品の登録に関するお問い合わせ先 
My Sony 〔 lub お客様窓 □ 

フ U - ダイヤル： 0120 -735-106 
携帯電話 - PHS • —部の IP 電話： 0466-31-5129 
受付時間：平日9時〜18時 

±曜、日曜、祝日9時〜17時 

(年末年始は±曜、曰曜、祝曰の受付時間となる場合びあ0まず。） 

製品の登歸について詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （37 ページ） 

□ リカバリーメディアを作成してください。 

パーティションを操作するソフトウエアを使用したり、お買い上げ時政外の 0 S をインス!-一 
ルしたりすると J 」 カバ U —領域か 5 U カバ U —できなくなることびあります。そのような 
場合に備え J 」 カバディアを作成してください。 U カノの一方ディアの作成について 
詳しくは、「リカバ U —メディアを作成する」 （55 ページ)をご覧ください。 

□電子メールを使いたい。 

「Windows Live —ル」を使って、電子ルをやりとりできます。 

(©(スター ト）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [Windows Live メール]をク U ックする。） 

□「Microsoft Office ( Word 、 Excel )」 を使いたい。 

rVAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 （37 ページ） 


本機をお使いになる際のごま意 

機器の底面や排気□付近は熱< なります。 

低温やけどの原因となることびあるため、長時間これらの部分に触れないで < ださし、。 
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電源を切るには 

電源を切るとをは、必ず巧の手順に従って電源を切ってください。 

巧の手順を巧っても電源び切れない場合は、本機の (1)( 電源)ボタンを4巧け上}甲して電源を切っ 
てください。ただし、この方まで電源を切ると、本機の故障の原因となったり、作成中、編集中の 
フアイルび使えなくなることびありまず。 


作業中のデータを保巧して、ずべてのプ□グラムを終了ずる。 


) ©(スタート) ボタンをクリックずる。 

スタートメニューび表示されます。 



[シャツトダウン]をクリックずる。 

しば5 くすると本機の電源び自動的に切れ、 (!) 健源)ランプ(グ U- ン)び消灯します。 
液晶ディスプレイを閉じるとさは、 (!)( 電源)ランプび消灯したのを確認してか5閉じ 
て < ださい。 


依"ヒントつ 

@(スタート）ボタンー(矢印)ボタンー[ス IJ- でをクリックするとスリープモードに移行しまず。現 
在作業中の状態を^モリーにイ呆持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデパイス政がの電源を切る 
ため、消費電力を節約でをます。 

詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。 
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画面で見るマニュアルの 
使いかた 

rvAio 電モマニュアル」には、本書よりを詳しい情報を紹介しています。やりたいことびあるけ 
れど、何をどラすればいいのかわか5ない場合や、トラブルの解決方法を調べる場合などは、 
rvAio 電モマニュアル」をご利用ください。 

「 VAIO 電子マニュアル」をアップデートする 

rvAio 電モマニュアル」は、本機にインスIルされている簡易版マニュアルをインターネット 
経由でアップデートすることによって入手でをます。 

1 本機をインターネットに接続したげ態で、@ (スタート)ボタンー 

[ずべてのプ□グラム]- [VAIO マニュアル]をクリックずる。 


マニュアルをアップデートずるかどラかを確認ずる画面び表示され 
た5、画面の指示に従って操作し、アップデートを完了させる。 

簡易版マニュアルび自動的に最新の rvAio 電子マニュアル」に更新されます。 


巧ヒント） 

• アップデートび完了するまでには、しばらく時間びかかることびありまず。 

• アップデートを確認ずる画面び表示されない場合、本機びインターネットに接続されていることを確認し、 
再度手順1から操作してください。 

それでち画面び表おされない場合は、 rVA に Update」 を起動し、手動でアップデートを行ってください。 

rvAio 電子マニュアル」を表示する 


@ (スタート）ボタンー[ずべてのプ□グラム]- [VAIO マニュアル] 
をクリックずる。 

rvAio 電子マニュアル」び表示されまず。 
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インターネット/メール 


インターネットを始める 


インターネットとは 

インターネットは、電話回線などで結ばれたコンピューター同±びネットワークで結ばれ、全世 
界のネットワークを相互に接続したものです。インターネットを利用することにより、ホーム 
ページを見たり電子メールをやり取りすることびでをます。 


インターネット/メールに関ずるお問い合わせ 

インターネット接続に関するお問い合わせ先は、お客様の巧りたい内容によって異な0ます。 


知りたい内容 

お問い合わせ巧 

プ□バイダー接続情報 

(アカウント名、パスワード、 DNS サーバーなど） 

プ□ノ（イダー 

メー ) レ設定情報 

(メールアドレス、メールアカウントなど） 

プ□バイダー 

コンピューター側の設定 

VAIO カスタマー U ンク 


電子メールのソフトウエアと設定について 

電子メールのやり取りには 、 「Windows Live メール」を使います。(スタート）ボタンー[すべ 
てのプ□グラム ]— [Windows Live メール]をク U ックする。） 

電子メールの設定については、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。 


インターネットの接続方法について 

本機に LAN ケーブルを接続するち法(有線 LAN ) と本機に LAN ケーブルを接続しない方法(無線 
LAN ) びあります。 

インターネット接続機器については、 r インターネット接続用機器につなぐ」 （24 ぺージ)をご覧 
<ださい。 
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化がットつーク 


本体正面の WIRELESS スイッチを rON 」 に合わせる。 

ワイヤレス機能びオンになり、 W 旧 ELESS ランプび緑色に点'なします。 


2 デスクトップ画面ち下の通知領域にあるネットワーク ( B または ■) 
アイコンをクリックずる。 

「現在の接続制画面び表示され、使用可能な無線 LAN アクセスポイント名 ( SSID ) び表 
示されます。 


使用可能な無線 LAN アクセスポイント 


を•ヒント） 

お使いの無線 LAN アクセスポイントの SSID びわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントを設 
定した人に聞いて < ださい。 


本ヴトつークとなち它ンターを巧く 


^されていまだん 


Jjjf ] 接ちはを用巧をです 


■：5イサレスキジト-ク搜括 



無線 LAN で通信ずる 

インターネット接続用機器の接続と設定び完了し、無線 LAN アクセスポイント(無線 LAN ルー 
ター)の電源び入っていて動作している状態で行って<ださい。 

設定について詳しくは、 「 VAIO 電モマニュアル」と Windows のヘルプをご賣ください。 

(ご ヒント） 

無線 LAN アクセスポイントの機種によっては、無線 LAN 接続設定を自動で巧うものびあります。自動接続設定 
を利用するためには、無線 LAN アクセスポイントに付属のソフトウエアを本機にインス f -ールする必要びあり 
ます。詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の取掘説明書をご覧ください。 
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3 画面のリストか5接続巧の無線 LAN アクセスポイントを選び、[接 
続]をクリックずる。 

接続されると、選択した無線 LAN アクセスポイントの欄に「接続」と表示されます。 

U ストに接続先の無線 LAN アクセスポイントび見つからない場合は、^4*」(更新)をク 
U ックしてください。 

セキュリティーキーを入力する画面び表示されたとをは、必要に応じてセキュ U 
テイーキーを入力し、 [0 K ] をク U ックしてください。 



入力時はアルフアベットの大文字とル又字び区別されますのでごま意ください。 

(ごヒント） 

セキュリティーキーびわからない場合は、無線 LAN アクセスポイントを設定した人にご確認くだ 
さい。 


^ タスクバーの 58 l ( ln お met Explorer ) アイコンをクリックずる。 

VAIO ホームページび表示された5、インターネットに接続されています。表示されな 
い場合は、 rVAIO 電子マニュアル」と Windows のヘルプをご覧ください。 


接続先を新規に作るには 

新規のワイヤレスネットワークに接続する場合は、接続先を作成します。 


デスクトップ画面ち下の通知領域にあるネットワーク ( B または国) 
アイコンをクリックずる。 

「現在の接続先」画面び表示されます。 


[ネットワークと共有センターを開く]をクリックずる。 
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「ネットワークと共有センター」画面び表示されます。 






















3 持斤しい接続またはネットワークのセツトアップ]をクリックずる。 


4 [ワイヤレスネットワークに手動で接続しまず]を選んで、[次へ]をク 
リックずる。 


5 お使いになる無線 LAN アクセスポイントに合わせて各項目を設定し、 
[次へ]をクリックずる。 

接続先び追加されます。 

切り誓え先の無線 LAN アクセスポイントに接続ずると、接続されたメッセージび通知 
領域に表示されます。 

• 「セキュ U ティの種類」に「認証なし（オープンシステム)」政外を選択した場合は、 
「セキュ U ティキーまたはノスフレーズ」の入力び必要です。 

• 無線 LAN アクセスポイントを認識したときに自動で接続したいときは、[この接続を 
自動的に開始します]のチェックボックスをオンにしまず。 

• 無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名 ( SSID ) について、ステルスモードまた 
はク□-ズドシステムをお使いの場合は、[ネットワークびブ□ー ドキャストを行つ 
ていない場合でわ接続する]のチェックボックスをオンにしまず。 

無線 LAN の通信を終了するには 

W 旧 ELESS スイッチを rOFF 」 に合わせます。無線 LAN 機能びオフになり、 W 旧 ELESS ランプび消 
口します。 

お • 

BLUETOOTH 機能など他のワイヤレス機能び搭載されている場合は、 W 旧 ELESS スイッチを 「OFF」 に合わせる 
と、他のワイヤレス機能をすべて終了します。 
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お為セキュ I 」テイーにつして 


コンピューターをまむしてご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第王を 
か5コンピューターを守るためのセキュ U テイーについてご紹介いたします。 


コンピューターウイルスとは 

コンピューターウイルスとは、コンピューターに被害を与えるソフトウエアの総称です。何5か 
の原因でコンピューターウイルスび実行される（これを感染と呼びます。）と、ファイルび勝手に 
消去されたり内容び改変されたり、保をしていた個人情報びインターネットを通じて勝手に送信 
されるなど、さまざまな被害にあってしまいます。 

コンピューターウイルスの感染経路や被害の例について詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご 
覧< ださい。 


コンピューターウイルスへの対策方法 

攻下の対策をきちんと行うことで、コンピューターウイルスに感染することはほとんどなくなり 
ます。 


コンピューターウイルス対策用のソフトウェアを使用ずる 

コンピューターウイルス対策巧ソフトウェアは、コンピューター内にコンピューターウイルスが 
存在していないか検査して問題びあれば処理したり、開こうとしているファイルび安全かどうか 
を検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。 

本機には、コンピューターウイルス対策巧ソフトウェアとして、 r ウイルスバスター」びあ5かじ 
め搭載されています。「ウイルスバスター」を設定して、定期的にウイルス定義ファイルを更新し 
て < ださい。 

また、お使いの機種によってはスパイウてア対策を行う 「Spy Sweeper 」 も巧意されています。 


複数のコンピューターウイルス対策用ソフトウェアを同時に使用ずると、正常に動作しない場合びあります。 
r ウイルスバスター」政がのコンピューターウイルス対策用ソフトウェアを使用する場合は、「ウイルスバス 
ター」をコントロールパネルからアンインス!-ール销り除）して<ださい。削除ち法について詳しくは、 
Windows のヘルプとサポートをご覧ください。コンピューターウイルス対策用ソフトウェアについて詳しく 
は、それぞれのソフトウェアメーカーにお問い合わせ < ださい。 

なお、「ウイルスバスター」を削除後の本機の動作保証はいたしません。 
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Windows Update を使って Windows を更新ずる 

Windows Update では、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウエアび配布されてい 
ます。 Windows の欠陥を悪用するコンピューターウイルスは、コンピューターウイルス対策ソ 
フトウエアを使ってを対処できないことびあるため、 Windows Update で最新の状態を保つよ 
ラにして < ださし、。 

Windows のセットアップでコンピューターの保護の設定を有効にしていると、自動更新機能び 
有効になります。この状態でインターネットに接続していると、 Windows Update にて提供さ 
れるプ□グラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールずることびできます。 


Windows Update にて提供されるドライバーの更新はおすすめしません。ドライバーの更新をすることによ 
り、本機のプ U インスI-ール状態の動作に不具合び生じる場合びあります。ドライバーを更新する場合は、 

VA にサポートページ上で提供されるドライバーを適巧してください。 

本機の Windows Update に関する情報は、次の VAIO ヴポートぺージをご覧ください。 

Windows Update 関連情報 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / windows / update / 


ファイアウオール機能について 

ファイアウオール機能は、インターネットに接続しているときに第=をび不正な方法でお使いの 
コンピューターに接続することを阻止する機能です。本機は、 Windows に搭載されているファ 
イアウオール機能に加え、 r ウイルスバスター」のファイアウオール機能を搭載しています。 


• ファイアウオール機能の設定についてはお使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。 

• ファイアウオール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能び使えなくなる場合びあります。詳し 
くは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。 
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その他セキュリティーにつ 
いて 

セキュ U ティーやコンピューターウイルスに 
関する最新情報および修正プ□グラムを入手 
することによ0、よりま全な環境でご使巧い 
ただけます。 

ソニーでは、セキュ U ティーやウイルスに関 
する最新情報やよくある質問を下記のホーム 
ページにて提供しております。定期的に最新 
情報をご確認ください。 

VAIO ヴポートページ 
ウイルス-セキュ U ティー情報 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / security . 
html 

VAI 0 カスタマーリンクモバイル(お知日せ） 
http :// vcl . vaio . sonv . co . jp / mobile / 


セキュリティーソフト 
ウェアのお問い合わせ先 
について 


ウイルスバスター 2011クラウド 

ウイルスバスターサービスセンター 
電話番号(購入に関して） 03-5334-1584 
電話番号(製品に関して） 0570-064-719 


購入に関してく営業時間： 9 : 00-18 : 00> 
年末年始を除< 

製品に関してく営業時間： 9 : 30〜17 : 30> 
365日 


Spy sweeper 

ウェブルート•ソフトウェアカスタマーヴ 
ポー K センター 



また、セキュ U ティーに関するご質問-ご相 
談につきましては、下記の窓□までお問い合 
わせください。 

VAIO カスタマーリンク 
セキュ U ティー専用窓 □ 

電話番号： 0120 -70-8 103 (フリーダイヤル) 
※携帯電話、 PHS 、 一部の I P 電話、海外などか 
5のご利巧は、 

(0466)30-301 6(通話料お客様負担） 

受付時間 

平日： 9時〜18時 
±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 
年末年始は、±曜、曰曜、祝曰の受付時間とな 
る場合びあります。 


電話番号： （0570) 055250 
受付時間：月曜〜曰曜： 

10時〜12時、13時〜19時(年末年始を除く） 
電子メール： 」 Pcustome 「趣 webroot.com 
ホームぺージ： http :// www . webroot . co . jp / 

i - フイルター 6.0 

デジタルアーツ株式尝社サポートセンター 

電話番号： 

月曜〜金曜： （03) 3580 -5678 
±曜、日曜、祝日： （0570) 00-1334 
※デジタルアーツ株式尝社指定休業曰除< 

受付時間： 

月曜〜金曜：10時〜18時 
±曜、日曜、祝日：10時〜18時 
※デジタルアーツ株式尝社指定休業曰除< 
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Quick Web Access 


Quick Web Access とは 


[Quick Web Access 」 機能を使うと、 Windows を起動しなくてもインターネットを楽しむこと 
びでをます。 

使いかたや制約事項について詳しくは 、 Quick Web Access のヘルプをご覧ください。 


[Quick Web Access 」 機能を起動ずるには 


Windows を終了してか5、本体の WEB ボタンを押ず。 



) 初期設定ウィザードに従って設定ずる。 

巧期設定を行うと、次回か SWEB ボタンを巧ずだけで 「Quick Web Access 」 機能のブ 
ラウヴーび起動します。 
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[Quick Web Access 」 機能を終了ずるには 

画面左下に表示されている.化（パワ ー) をク U ックします。 

の •ヒント） 

WEB ボタンまたはむ價獄ボタンを押しても 、 「Quick Web Access 」 機能を終了することびできます。 


ヘルプを表示ずるには 

使いかたについて詳しくは、 「 Q 山 ck Web Access 」 機能を起動した後に画面ち下に表示されてい 
る g (ヘルプ)をク U ックしてください。 


「Quick Web Access 」 機能使用時のごミち意 

「 Q 山 ck Web Access 」 機能の起動中は、政下の機能は使用できません。 

• F 2、 F 3、 F 4 キーし U がの、 Fn キーと組み合わせたショートカットキー 

• Fn キーと Sa Lk キーのショートカット 

• ASSIST ボタン 

• VAIO ボタン 

• み ( LAN ) 端子、り(へッドホン)端テ、ホ ( USB ) 端子、 D 〔 IN 端子！; m の端モやメモリーカード類 


t ( USB ) 端子は接続する機器によって使用状況び異なります。 
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増設/•/ 〇ツクアツプ/リカバリー 


増設する 


メモリーを増設ずる 

;><モ I 」一を増設すると、データの処理速度や 
複数のソフトウエアを同時に起動したときの 
処理速度び向上します。 

また、2か所上のス□ットにメモ U - モ 
ジュールを装着すると、デュアルチャンネル転 
送モードになり、さらにパフォーマンスび向上 
します。 ( VPCEG / VPCEH シリ-ズ) 

お使いの機種のメモ U —については、別紙「主 
な仕様」をご覧ください。 

メモリーを増設ずるときのご注意 

• ^モ U —の増設はま意深<行ラ必要びあり 
ます。取り付けかたや取0はずしかたを誤 
ると、本機の故障の原因になります。電気 
的な専門知識び必要な作業ですので、販売 
店などに取0付けを依頼されることをおす 
すめします。 

• ご自分でメモ I 」一の増設を行った場をには、 
内部端子の接続不備や破損、メモ U —の接 
続び不十分なことにより故障や事故を起こ 
すことびあ0ます。この場含の修理はずべ 
て有償とな0ます。 

• 六モ U - 増設の隙は、本機の電源を切り、約 
1時間ほどおいてか5作業を行ってくださ 
し)。電源を切ったずぐあとは、本機の内部 
び熱 < なっており、やけどをするおそれび 
おります。 

• 六モ1」一増設の隙は、本機巧部の部品や基板 
などの角で手や指をけびしないよラにミ主意 
深 < 作業してください。 

• 六モ U —増設の隙は、本機巧部のケーブル 
に指などを弓 I つかけてはずさないよラにを 
意してください。 


• メモ U —増設の隙に水などの液体や異物(ネ 
ジなどの金属物など)び本機内部に混入した 
ままの状態で電源を入れると、発煙のおそれ 
びあります。必ず異物を取り除いてふたを 
取0付けてか5電源を入れてください。 

• 本機の内部基板の電モ部品には、手を触れな 
いでください。外部か5の力や静電気に大 
変弱いちのびあ0 、 故障の原因となりまず。 

• 市販のメモ I 」ーモジュールについてのサ 
ポートは弊社では行っておりません。ご不 
明の点はメモ U —モジュー J レの販売元にご 
相談ください。 

メモリーを取り付けるには 

お* * 

• メモ U —モジュールの取り付けは、必ず本機と周 
辺機器の電源を切り、電源コードやノ（ッテリー、 
およびすベての接続ケーブルを取りはずした状 
態で巧ってください。電源コードやバッテリーを 
取り付けた状態でメモ1」ーモジュールを取り付 
けると、メモ U —モジュー J レや本機、周辺機器び 
破損することびあります。 

• 静電気で方モ U —モジュールを破壊しないよラ 
に、；><モリーモジュールを取り披うとさは、巧の 
ことをお守りください。 

-静電気の起こりやすい場所（じゅラたんの上な 
ど）では作業しないよラにしてください。 

-静電気を体から逃すため、本体の金属部に軸れ 
てから作業を始めて<ださい。ただし、本機内 
部の金属部には肖をらないよラご注意ください。 
- ><モ|」ーモジュールは静電気防止袋に入って 
います。取り付け直前まで袋から出さないで 
ください。 

• メモ U —モジュールを持つと去は半導体や端子 
に触れないよラにしてください。 

• メモ U —モジュールには、向をびあります。六モ 
U ーモジュー J レの エッ ジ端子の切り欠を部分と 
ス□ットの端子(溝の内側)部分の突起の位置を 
正しくあわせてください。無理に逆向きにメモ 
U - モジュールをス □ッ トに押し込むと、六モ 

U —モジュールやス□ットの破損や基板からの 
発煙の原因となりますので特にご注意ください。 
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1 本機と周辺機器の電源を切り、電 
源コードやバッテリー、およびす 
ベての接続ケーブルを取りはずず。 


2 本機を裏返し、底面のふたを開ける。 

底面のネジをプラスドライバーで取りはずし 
ます。 



*3 本機の金属部などに触れて体の詩 
電気を逃がしてか S 、 メモリーモ 
ジュールを静電気防止袋か5取り 
出ず。 

ただし、本機内部の金属部には触!5ないよラ 
ごま意ください。 


4 メモリーモジュールを取り付ける。 

空をス□ットびない場合は、取り付け5れて 
いるメモ U —モジュール対まずしてくださし、。 

© ；><モリーモジュールのエッジ端子部分を 
下にむけ、切0欠を部分をス□ットの溝に 
あわせて、奥までしっかりと差し込む。 

；><モ I 」ーモジュールの両端を持って、端子 
部分から差し込んでくださし、。 



保"ヒントつ 

機種によってメモ U —カバーの形や位置び異なります。 


• ドライバーはネジのサイズにあったもの(精密ド 
ライバーなど)をお使いください。 

• 指定がのネジをはずしたり、ゆるめたりしない 
でください。本機の故障の原因となるおそれびあ 
ります。 

• 底面のふたからネジびはずれない機種びあります。 
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(D メモ U —モジュールの両端を両手を使って 
押し、「カチッ」と音びするまで矢印のち向 
にゆっくりとゾモ U —モジュールを倒す。 
メモ U —モジュールの両端び固定されます。 
このとき、><モリーモジュールの黒いにの 
部分を触らないでください。 



• 六モ1」ーモジュール U (がの部品や基板などには 
角蛮れないよラにご注意ください。 

■ 取り付けび不十分な場合は、起動でをなかったり、 
起動後の動作び不安定になることびあります。 


亏 


6 


ふたを元に戻し、ネジをしっかり 
締める。 


手順1で取りはずした電源コード 
やバッテリーなどを取り付けて、 
本機の電源を入れる。 


メモリー容量を確認ずるには 

メモ U —モジュールを取り付けた隙は、政下 
の手順に従って;>< モ U —容量を確認してくだ 
さい。 

1 ©(スター ト)ボタンー[ずべてのプ 

□グラム] 一 [ VAIO の設定]をク 
リックずる。 

rvAio の設定」画面び表示されます。 


2 


[システム情報]-[システム情報] 
をクリックずる。 


「システム情報」画面び表示されます。 


3 「システムメモリー」の項目が増設 

をのメモリー容量になつているこ 
とを確認する。 

メモ IJ 一の容量び正しければ、メモ IJ 一の増 
設は完了しました。 

メモ U — の容量び増えていないときは、本機 
の電源を切っていったんメモ IJ ーモジュール 
を取りはずし、ち5—度正しく増設の手順を 
繰り返してください。 

ここを植認ずる。 
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メモリーを取りはずすには 


• メモ U —モジュールを取りはずす前に、本機の電 
源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってく 
ださい。電源を切ったすぐあとは、本機の内部び 
熱くなっており、やけどをするおそれびあります。 

• 本機内部の部品や基板などの角で手や指をけび 
しないよラ注意深く作業してください。 

• 本機内部のケーブルに指などを引っかけてはず 
さないよラ注意して < ださい。 

メモリーモジュールの取り扱いについて 

• 静電気でメモ U —モジュールを破壊しない 
よラに、メモ U —モジュールを取0扱ラと 
きは、次のことをお守りください。 

-メモ U —モジュールを取りはずすとさは、 
静電気の起こ0やすい場所(カーペット 
の上など)では作業しないでくださし、。 

-静電気を体か5逃びすため、本機の金属 
部に触れてか5作業を始めてください。 
ただし、本機内部の金属部には触5ない 
よラごま意くださし、。 

• メモ U —モジュールを保管ずるとさは、静 
電気防止袋またはアル S ホイルで覆ってく 
ださい。 


1 本機と周辺機器の電源を切り、電 
源コードやバッテリー、およびず 
ベての接続ケーブルを取りはずず。 


*3 本機の金属部に触れて体の静電気 
を逃がしてか S 、 メモリーモ 
ジュールを取りはずず。 

ただし、本機内部の金属部には触5ないよラ 
ごま意ください。 

® モリーモジュールを固定しているタブ 
を、ま意しなび5同時に押し広げる。 

(D モリーモジュールを矢印の方向に引を 
抜<。 



4ふたを元に戻し、ネジをしっかり 
締める。 


^ 手順1で取りはずした電源コード 
やバッテリーなどを取り付ける。 


2 「メモリーを取り付けるには」の手 
順2を巧う。 
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バックアップ 


バックアップとは 

バックアップとは、コンピューターに保をさ 
れたデータを DVD などのメディアや外付け 
八ードディスクなどにコピーし、元のデータ 
とは別の場所にな存ずることです。 

バックアップの必要性 

本機を使用しているラちに、作成した义書 
ファイルやデジタルスチルカ ラで撮った写 
真など様々なデータび保存されていさますび、 
予想がのトラブルやコンピューターウイルス 
の感染などによって保をされたデータび壊れ 
てしまラ可能性びあります。 

このよラな場合に、大切なデータを元に戻す 
ことびできるよラ、日常的にデータをバック 
アップすることをおすすめします。 

バックアツプについて詳しくは、 rvAio 電子 
マニュアル」をご覧ください。 


バックアップと復元を行ラ 

ここでは、 Windows び起動しない場合のデータ 
バックアップや復元ち法について説明します。 

(ご ヒント） 

Windows び起動する焉含のデータノ くックアップや 
復元ち法について詳しくは、 rVAIO 電子マニュアル」 
をご覧 < ださい。 

rVAIO Care レスキュー」を使つ 
てデータをバックアップする 


1 本機の電源が切れている状態で 

ASSIST ボタンを巧し 、 rVAIO 
Care レスキュー」を起動ずる。 


2 [ツール]- [ VA にデータレス 
キューツール]をクリックずる。 

1；(降、画面の指示に従って操作してくださし、。 

巧-ヒント） 

バックアップ方ミ去で、晴度なレスキュー]を選択し 
た場合は、データの保存先としてが付け A — ドディ 
スクを選択することをおすすめします。 


がム zr - zl . が繼长 


ミ IX 


ssa 〕〕 <c1aM ち 5 ご 




T ち- 4. KY -4 

\なわ：？だ〇固 


陛 W 顺が 


51 












バックアッ プ データを 復元ずる 
システムの復元ポイントか6復元ずる 

システムの復元ポイントの作成を行っていた場合は、 
復元ポイントから復元して本機の調子び悪くなる前 
の状態に戻すことびできまず。 


1 本機の電源が入っている状態で、 
ドライブまたはを ( USB ) 端子にリ 
カバリーメディアを挿入ずる。 


2 本機の電源を切ってか6、再び電 

源を入れる。 

USB メモ U —を使用する場合は、再び本機の 
電源を入れたあと、 VAIO の□コ'マークび消え 
るまで F 11 キーを繰り返し押してください。 
[ Windows ブートマネージャー」画面び表示 
されます。 

[ Windows ブートマネージャー」画面び表示 
されない場合は、本機を再起動してをラー度 
やりなおして < ださい。 

(ご ヒント） 

U カバ IJ ーメディアを使わずにシステムの復元ポイ 
ントから復元することをでさます。 

本機の電源を入れ、 VAIO の口づマークび表示された 
ら F8 キーを繰り返し巧してください。 

「詳細ブートオプション」画面び表おされたら、一番 
上の r コンピューターの修復」び選択されていること 
を確認して、 Enter キーを押し、手順4に進んでくだ 
さし、。 


) 矢印キーで 「 Windows 回復環境 
(Windows RE ) 」を選択し 、 Enter 
キーを巧ず。 


4キーボードレイアウトを選択し、 
[次へ]をクリックずる。 

(ご ヒント） 

F8 キーから起動した場合は、管理者権限のユーヴー 
名とパスワードを入力し、手順6へ進んで < ださい。 


^ オペレーティングシステムを選択 
し、[次へ]をクリックずる。 

回復ツールの選択画面び表示されます。 


6 [システムの復元]をクリックずる。 

r システムの復元」画面び表示されます。 


7 [巧へ]をクリックする。 


Q 復元させたい曰時の復元ポイント 
を選択して、[次へ]をク U ックずる。 

復元ポイントの確認画面び表示されまず。 


〇 表示された内容を確認して、院 
了]をクリックずる。 


1 Q 確認画面が表示されるので、[は 
U し 1] をクリックずる。 

システムの復元び行われ、本機び再起動しまず。 


11 完了画面び表示さ打る®で、[閉じ 
る]をクリックずる。 
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rVAIOCare レスキュー」を使ってバッ 
クアップしたデータを復元ずる 

本機の状態び回復したら、ファイルのバック 
アップデータを復元します。 

復元方法について詳しくは、 rvAio データ U 
ストアツール」のヘルプをご覧くださし、。 


1 @(スタート)ボタンー[ずべての 

プ□グラム] 一 [ VAIO データリス 
トアツール]をクリックずる。 

rvAio データ U ストアツール」画面び表示さ 
れます。 



2 内容を確詔した5、[次へ]をク 

リックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示され 
た場合は、[はい]をクリックしてください。 

(ごヒント） 

管理者権限を持つユーヴーとして□グオンしていな 
い場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを 
要まされることびあります。 

m 降、画面の指示に従って操作してください。 

皮‘ヒント） 

• Windows の r バックアップと復元」でバックアッ 
プしたデータの復元方法は、 rVAIO 電デマニュア 
ル」をご覧 <ださい。 

• 復元したデータは、必要に応じて復元先フオル 
ダーから移動してお使いください。 
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リカバリー(再セツトアップ) 


リカバリーとは 

本機の八ードディスクの内容をお買い上げ時 
の状態に戻すことを「1」カバ U —」といいます。 
次のよラなことび原因で本機の動作び不安定 
になったとさに U カバリーを行います。 

• コンピューターウイルスに感染し、本機び 
起動でさなくなった 

• 誤って C : ドライブを初期化してしまった 
U カバ U —には、 U カバ U —領域か5 U カバ 
U —する方法と I 」カバリーメディアを使って 
U カバ U —する方法の2種類びあります。 

U カバ U —メディアは本機に付属していないため、 

本機をお買い上げ後、必ず U カバリー;< ディアを作 
成してください。 

リカパリー領域とは 

U カバ U —領域とは、 U カバ I 」一を行うため 
に必要なデータびおさめ5れている八ード 
ディスク内の領域のことです。 

通常のご使用では U カバ U —領域のデータび 
失われることはありません。しかし、 A — ド 
ディスクの領域を操作するよラな特殊な市販 
のソフトウエアをご使用になり、リカバリー 
領域のノ くーティシヨン情報を変更されますと、 
八ードディスクの U カバ U —領域か5 U カバ 
U —できなくなる場合びあります。 


U カバリ ーメディアの必要性 

u カバ u —メディアは、本機の八ードディス 
クの内容をお買い上げ時の状態に戻ずとさに 
使用します。 

本纖ま J 」 カバ U - メディアを使用しなくて 
ち、八ードディスクの U カバ U —領域か日 U 
カバ U —ずることびでをますび、下記のよラ 
な操作を行った場合に U カバ U —領域の情報 
を書さ誓えてしまい、 U カバ U —領域から U 
カバ U — でさなくなることびあ0ます。 

• パーティシヨンを操作するソフトウェアを 
使巧する 

• お買い上げ時がの 0 S をインス!-ールする 

• rVAIOCare レスキュー」を使用しなし、で 
八ードディスクをフオーマットする 

このよラな場合は U カバ U ディアによる 
リカバリーび必要となりますび、 U カバ U - 
メディアを作成していないと、リカバリーメ 
ディアを購入した0、有慣による修理び必要 
とな0ますので、必ず事前に1」カバ U -木 
ディアを作成してください。 （55 ページ） 

リカバリーやリカバリーメディア 
の作成に使用ずるソフトウェア 

リカバリーやリカバリ -乂 ディアの作成は、 
下記のソフトウェアを使って巧います。 

• rVAIOCareJ 

U カバ U —メディアを作成したり 、 rvAio 
八ードウェア診断ツール」で八ードウェア 
を検査したりすることびでさます。 

• rVAIOCare レスキュ ー 」 

本機を U カバ U - したり、 Windows び起動 
しない状態でデータをノいックアップしたり 
することびでさます。 

また、八ードディスクのデータを完全に消 
去する場合に使用します。 

(ごヒント） 

使いかたについて詳しくは、 rVAIO Care」 および 
rVAIOCare レスキュー」のヘルプをご覧ください。 








リカバリーメディアを作成 
ずる 

(ごヒント） 

• U カバ U - 六ディアとして DVD や USB メモ U - 
を使用でさますび、データの上書きを防ぐため、 
DVD - R の使巧をおすすめします。お使いのディ 
スクドライブび対応している場合は、 DVD+R DL 
/ DVD-R DL / DVD+R / DVD+RW / DVD - 
RW も使巧できまず。 

使用で去る六ディアの種類、必要なディスクの枚 
数や USB ;>< モリーの容量は、 IJ カバ U - メディア 
作成手順の中で画面上に表示されます。 

• U カバ U —六ディアを作成する前に 、 VAIO 
Update を実行して本機をアップデートすること 
をおすすめします。 

VAIO Update について詳しくは、 fVAIO 電子マ 
ニュアル」をご覧ください。 

VA に Update び搭載されていないモデルをお使 
いの場合は、 VAIO サポートページ ( http://vd 
vaio . sony . cojp /) からお客様び選択されたモデル 
に該当するアップデートプ□グラムをダウン 
□ー ドし、インス I -ールしてください。 

また、本機をリカバリーした隙には再び VA に 
Update を実行してください。 


1 @(スタート)ボタンー[ずべての 

プ□グラム] 一 [VAIO Care ] をク 
リックずる。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示され 
た場合は、[はし' i ] をク U ックしてくださし、。 
rVAIO Care 」 画面び表示されます。 

のヒント） 

管理を権限を持つユーヴーとして□グオンしていな 
い場合は、管理者権限のユーヴー名とパスワードを 
要まされることびあります。 


2丽左側の[リカバリーと復冠- 
[リか W —] をクリックし、も側の 
画面に表示された[リかメ 
ディアの作成]をクリックずる。 


) 内容をよく読み、[巧へ]をクリツ 
J クずる。 

削驾、画面の指示に従って操作してください。 


• U カバリー;< ディアの作成状況は、更新されるま 
でしばら < 時間びかかる場合びあ0ます。 

• U カバ U —分ディア作成の失敗の原因になる場 
合びありますので、作成中は U カバ IJ 一 ディア 
を取り出さないでください。 

• 作成した U カバリーメディアは、なくさないよラ 
大切にイ呆管して < ださい。 

• お使いの USB ；>< fU —によっては、 U カバ IJ - メ 
ディアとして正しく動作しない場合びあります。 
詳しくは、 rVA に Care 」 のヘルプをご覧ください。 

リカバリーメディアのご提供に 
っぃて(有償） 

VAIO カスタマーリンクでは J 」 カバ U - メ 

ディアを有償にてご提供するサービスを行っ 

ています。 

詳しくは下記のホームページをご覧ください。 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/service/ 

recoverydisc/ 

* ホームページからお申し込みいただくには、製品 
の登録び必要でず。詳し<は、 rvAio 電子マニュ 
アル」をご覧ください。 
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リカバリーずる 

本機を U カバ U —するには、し处下の2種類の方 

法びあ0ます。 

• U カバ U —領域か5 U カバ U —する 
八ードディスクの U カバ U —領域か5 U 力 
バリーするため、 U カバ U - 方ディアを使ラ 
よ0も速くリカバリーすることびできます。 

• U カバ U -;>< ディアを使って U カバ U - ずる 
リカ J —領域のデータを破損または削除 

してしまっている場合に、 U カバ U 
ディアを使って U カバ U —することびでを 
ます。ただし、リカバリー領域か5リカバ 
U 一するよりを時間びかかります。 

U カバ’リー領域か5リカパリー 
するには 


1 本機の電源び切れている状態で 

ASSIST ボタンを押し、 rVAK ) 
Care レスキュー」を起動ずる。 

(ご ヒント） 

ASSIST ボタンを使わずに rVAIO Care レスキュー」 
を起動することをできます。 

本機の電源を入れたら、 VA にの□コマークび消える 
まで F 1 日キーを繰り返し押して < ださい。 

ブートオプシヨン (Boot Options ) を編集する画面 
び表示された場合は、 Enter キーを押してください。 


2 [リカバリーウィザード開始]をク 
リックずる。 

「 I 」カバ U —を開始しますか？」画面び表示さ 
れるまで、画面の指示に従って操作してくだ 
さし)。 


7 [はい、開始しまず]チェックボッ 

クスにチてックを付け、[リカパ‘ 
リー開始]をクリックずる。 

政降、表示された画面の指示に従って操作し 

て < ださし、。 

(ごヒント） 

• すべてのパーティションびお買い上げ時の状態 
に戻ります。 C : ドライブのみをリカパ U —する場 
合などは、[ツール]-[高度な IJ カバ U - ウィ 
ヴードを開始]をク U ックしてください。 

• [ツール]- [ VAIO 八ードウェア診敞ツール]をク 
リックすると、 U カバリーを行う前に八ードウェ 
ア ( CPU 、 六モ U —、从ードディスク）の検査を行 
ラことびでをます。 

• U カバ U —用のデータを削除していない場合は、 
複数の U カバ U —六ディアのラち、一部を使用せ 
ずに U カバ IJ 一び売了することびあります。 

Windows のリカバリーび完了すると、本機び 

数回再起動した後、 「 Windows のセツトアツ 

プ」画面び表示されます。 


「 Windows のセットアップ」画面び表示されるまで 
にしばらく時間びかかります。そのままお待ちくだ 
さい。途中で電源を切るなどの操作を巧ラと、本機 
の故障の原因となります。 


/! 画面の指示に従って、 Windows の 
セツトアップを巧う。 


これでシステムのリカバリーび完了しました。 
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「Office Personal 201 0 」、 「Office Home and 
Business 201 0」または 「Office Professional 
2010」プ U インストールモデルをお使いの場合 
は、引さ続さなの画面び表示されます。[インス 
トールの開始]をクリックし政下の手順で 
[Microsoft Office 」 をインストールしてください。 



の [Office Personal 2010 」、 [Office Home 
and Business 2010」または 「Office 
Professional 2010」のディスクをドライ 
ブに入れる。 

@表示される「自動再生」の画面で [ SETUP . 
EXE の実巧^をクリックする。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示され 
た場合は、[はい]をクリックしてください。 
感画面の指示に従って進み、「インス I -ール 
の種類を選択してください」画面び表示さ 
れた日、[今すぐインス [ ^ - ル]をク U ック 
する。 

インス I -ールび開始されます。 

@インス I -ールび完了した5、[閉じる]をク 
U ックする。 

U カバ U —び完了した日、バックアップデー 
夕の復元をして < ださい。 
rVAIOCare レスキュー」でバックアップした 
ファイルの復元について詳しくは 、 「rVAIO Care 
レスキュー」を使ってバックアップしたデータ 
を復元ずる」をご覧ください。 (53 ページ） 


リカバリーメディアを使ってリ 
カノてリーするには 


1 本機の電源が入っている状態で、 

ドライブまたはが USB ) 端子にリ 
カバリーメディアを挿入ずる。 


2本機の電源を切ってか S 、 再び電 
源を入れる。 

USB メモ U —を使巧する場合は、再び本機の 
電源を入れたあと、 VAI 0 の口づマークび消え 
るまで F 11 キーを繰り返し巧してください。 
[ Windows ブートマネージャー」画面び表示 
されます。 

[ Windows ブートマネージャー」画面び表示 
されない場をは、本機を再起動してちラー度 
やりなおして < ださし、。 


つ矢印キーで rVAIO Care レス 

キュー」を選択し、 Enter キーを巧ず。 

降、「リカバ U —領域か5リカバリーするに 
は」の手順2か5の操作と同様です。 

の•ヒント） 

USB 六モ U —からの U カバリーに失敗する場合は、 
別の中 ( USB ) 端子に挿入してもう一度リカバリーを 
巧ってください。 

リカバリーび完了した5、バックアップデー 
夕の復元をしてください。 
rVAIOCare レスキュー」でバックアップした 
ファイルの復元にっいて詳しくは 、 「rVAIO Care 
レスキュー」を使ってバックアップしたデータ 
を復元する」をご覽ください。 (53 ページ） 
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つたとさは/サービス-サポート 


困ったときは S ? 茹ば 


本機操作中に困ったとさや、トラブルび発生したとさは、巧のいずれかの稱ミ夫方ミちをお試しくだ 
さい。また、メッセージなどび表示されている場合は書を留めておいてください。お問い合わせ 


のとさに、必要になることびあ0ます。 

本書と電子マニュアル 

で調べる 


「よくあるトラスレと瓶ホちま J 
をご覧ください。 (60 ページ） 

コンピューターび動作しないとをは、まず取 
扱説明書(本書)をご覧ください。 
コンピューターび動作するときは、より詳し 
い情報び掲載されている rvAio 電モマニュア 
ル」をご覧ください。 

rvAio 電子マニュアル」をご 
覧 ください。 （74 ページ） 

(見るには） 

@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラ 
ム]- [ VAI 0 マニュアル]をク U ックしてくだ 
さい。 

「 Windows ヘルプとヴポーりを 
ご覧ください。 (74 ぺージ） 

[ Windows ヘルプとヴポートを見る」 （74 ぺ一 
ジ)をご覧ください。 

各ソフトウエアのヘルプをご覧く 
ださい。 (74 ページ） 


2 VAIOCare 

で調べる 

「 VAIOCare 」 の r トラブル 
シューティング」をお試しくだ 
さい。 （74 ページ） 

rVAIO Care 」 の「トラブルシューティング」で 
は、問題の原因と対処ち法を調べることびで 
をます。項目を選んでいくだけで、診断ツー 
J レび問題を分析し、解決方法び見つかつた場 
合は自動で解決します。 

(起動するには） 

本機の電源び入っている状態で、本機の 
ASSIST ボタンを押して < ださい。 
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•ros お • 

本マニュアルの「サービス-サポート」の記載内容は、2010年6月時点での情報(予定を含む)です。 
内容は予告なく変更-終了する場合びありまず。ご了承ください。 


) VAI 0 ヴポートぺージ 

^で調べる 

電 i 舌で問い合わせる 



rvAio ヴポートぺージで調べ 
る」をご覧ください。 

(75 ぺージ） 


1〜3のち法でら問題が解巧 
しない場合は、電話でお問い合 
わせください。 （75 ページ） 


http://vcLvaio.sony.co.Jp/ 

インターネットに接続できるときは、 rvAio 
ヴポートぺージ」で、トラブルの解決方法や疑 
問の解消に役立つ最新の情報を調べ5れます。 



巧!::ンド） 

インターネットに接続でをないとさは、 「 FAX 情報 
サービス」 （7 目ページ)でトラブルの解決方法を調べ 
られます。 

「 FAX 情報サービス」は24時間ご利用可能です。 


□ VAI 0 の使いかたに関ずるお問い合わせ 

VAI 0 に関する使いかたなどのお問い合わせ 
は、 VAI 0 カスタマ ー U ンク r 使い方相談窓□」 
で承ります。 

電話番号や営業時間など詳しくは、「電話で問 
い合わせる」 （75 ページ)をご覧ください。 


□ソフトウェアに関ずるお問い合わせ 

本機に付属のソフトウてアの場を、 VAI 0 サ 
ポートページの r 付属ソフトウェアに関する 
お問い合わせ」をご覧のラえ、各ソフトウェア 
のお問い合わせ先にお問い合わせ < ださし、。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / contact / 
software.html 

本機に付属していないソフトウェアの場合、 
それぞれのソフトウエアメーカーにお問い合 
わせくださし、。 
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接トラブルと解決ち法 


電源/起動 


Q 電源げ入らなし^。似價源)ランプ(グ U - ン)が点なしないとき) 

次の点を確認した上で、それぞれの操作をしてください。 


囚バッテ U - び正しく装着されているか確認してください。 （22 ぺージ) 


凸本機と AC アダプター、 AC アダプターと電源コード、電源コードとコンセントびそれぞれ 
しっかりつなびっているか確認してください。 （25 ページ） 


囚バッテ U —の残量びまつたく無い可能性びあります。 

バッテ U —の充電について詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。 


囚通常の操作で電源を切らなかった場を、プ□グラムの異常で、電源を制御するコント□一 
ラーび停止している可能性びありまず。 

AC アダプターとバッテリーをはずして5分ほど待ってか5取り付け直し、再度電源を入れて 
<ださい。 


囚寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結 
露び生じている可能性びあります。 

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。 

湿度の高い場所 (80 %政上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。 


囚上記の操作を巧っても本機び起動しない場合は、 VAI 0 カスタマーリンクにごホ目談ください。 


rvA に電モマニュアル」には、取扱説明書(本書)よりさ引こ 
詳しい情郎が掲載されていまず。 

@(スタート)ボタンー[すべてのプ□グラム]- [ VAI 0 マニュアル]をク U ック！ 
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Q 電源を入れると 、 rVAIO Care レスキュー」が起動した。 


田の履源)ボタンではなく八 SSIST ボタン対甲した可能性びあります。 

rVAIO Care レスキュー」を終了し、 (!) (電源)ボタンの位置を確認してください。 （26 ページ) 


Q 電源び入らない、または (!) (電源)ボタンが効かない。（充電ランプがすば 
や < 点滅している） 


田バッテ U —び正しく装着されていない可能性びあります。 

しりたんバッテ U - を取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。 （22 ぺージ) 


田上記の操作を巧っても電源び入らない、または (!)( 電源)ボタンび効かない場をは、装着され 
ているバッテ U —は本機では使巧でさません。 

バッテ U - を取りはずしてください。 


Q 電源を入れると、 (!) (電源)ランプ(グ U —ン)は点打するが、画面に何ち表 
示されない。 


□ 外部ディスプレイに表示び切り誓え5れている可能性びあります。 

Fn キーを押しなびら F 7 キーを繰り返し押して出力したい画面を選択し、 Enter キーを押して 
表示を切り替えてください。詳しくは、 rVAIO 電テマニュアル」をご覽ください。 


田；><モ U - モジュールの増設び正しく行われていない場をは、起動できないことびあります。 
サポート対象外のメモ U —モジュールを取り付けた場合や取り付けび不十分な場合は、起動 
でさなかったり、起動後の動作び不安定になることびあります。 y モ U —モジュールの取0 
付け直しを行ってください。 

ソニー 製の対応 ><モリ ー モジュール城がのメモ U —モジュールをお使いになる場合は、販売 
店またはメモリーモジュール製造メーカーにお問いをわせください。 


田しば5く様子を見てち画面に何も表おされないとさは、巧の手順で操作してください。 

①本機の&(電源)ボタンを4秒政上押したままにし、の(電源)ランプび消灯するのを確認 
してから、再度電源を入れ直す。 

⑤上記の操作を行ってち何も表示されない場合は、本機の Cl ) (電源)ボタンを4秒政上巧し 
たままにし、の(電源)ランプび消灯するのを確認したあと、 A 〔アダプターとバッテ U - 
をはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。 


田寒い戸がか b 隱かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結 
露び生じている可能性びありまず。 

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。 

湿度の高い場所 (8 日％!; LL ) でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめ < ださい。 
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田 USB 機器などの周辺機器び接続されているときは、取りはずしてください。 
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Q 電源び切れない。 

電源び切れないときの状況によって巧処方まび異なります。次の点を確認した上で、それぞれの 
操作をしてください。 


凸使用中のソフトウェアは、巧のいずれかの手順ですベて終了してください。 

• ソフトウェア画面上の [X] (閉じるボタン）をクリックする。 

• Alt キーを押しなびら F 4 キーを押し、起動中のソフトウェアを終了させる。 

データび未保存の場をは、 r 保存しますか？」といラメッセージび表示されるので、[保存す 
る]などをク U ックしてデータを保存してください。 

「 Windows のシャットダウン」画面び表示されるまで Alt キーを押しなびら F 4 キーを押し、 
画面上の U ストから[シャットダウン]を選択して [0 のをクリックしてください。 

(ご ヒント） 

• 新しくインス!-ールしたプ□グラムやデータ、その操作などち確認してください。 

• Windows 7は、周辺機器を使巧している場合やネットワーク通信を行っている間は、電源び切れ 
ない仕組みになっています。また、周辺機器のデバイスドライバーによっては、 0 S の強制的なプ 
□グラムの終了に対応していないわのをありまず。 


□ USB 機器などの周辺機器び接続されているとさは、取りはずしてください。 


囚「設定を保存しています」または「シャツトダウンしています」などと表示されたまま動かな 
し、場をは、次の手順で操作をしてください。 

① Enter キーを巧す。 

確認のためしばらくお待ちください。 

③それでち電源び切れない場をは、 Ctrl キーと Alt キーを押しなびら Delete キーを押す。 
確認のためしばらくお待ちください。 


凸「電源び切れない。」項目巧のすべての操作を行ってち電源び切れない場合には、政下の操作 
を行ってください。 

ただし、政下の操作を行ラと、作業中のデータび破壊されるおそれびあ0ます。 

また、ネットワークを使用している場をには、それらを使用していない状態にしてから政下 
の操作を行ラよラにしてください。 

• Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押し、画面ち下の^〔シャットダウン)ボ 
タンをク U ックずる。 

• 本磯の Cl ) (電源)ボタンを4砂政上押したままにずる。 

• AC アダプターとバッテ U —をはずす。 


62 









Q 電源げ聴手に切れた。 


田バツテ U - で本機を使用中にバツテリーの残量びわずかになると、自動的に休止状態になり、 
電源び自動的に切れます。 

AC アダプターで使用するか、バッテ U —を充電してください。詳しくは、 rVAIO 電モマニュ 
アル」をご覧ください。 


Q 「この U チヤージャブルバッテ U - パックは使用できないか、正しく装着 
されてぃなぃ巧能性がぁります。」とぃラ>^ッセージが表示され、休止状 
態に移行してしまラ。 


田バッテ U —び正しく装着されていない可能性びあります。 

本機の電源び切れたあと、いったんバッテ U - を取りはずしてか5、再度正しく装着し直し 
てください。 （22 ページ） 


田上記の操作を巧っても同様のメッセージび表おされる場をは、装着されているバッテ U —は 
本機では使用できません。 

システムに異常びあります。本機の電源び切れたあと、バッテ U —を取0はずし、純正の新 
しいバッテ1」一と交換してください。 


Q 電源を入れるとツセージが表示され、 Windows が起動できない。 


田 Windows の準備をしようとすると r 予期しないエラーび発生しました」というメッセージび 
表示される場合、 「 Windows のセツトアップ」画面び表示される前に電源を切ってしまった 
可能性びあります。 

「 U カバ U - する」 （5 台ぺージ)の手順に従って、リカバ U - を行ってください。 


口 「Remove disks or other media . Press any key to restart 」 としりメッセージび表示され 
る場合、フ□ッピーディスクび USB フ□ッピーディスクドライブに入っていないか確認して 
<ださい。 

フ□ッピーディスクび入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、 
キーボー ドのいずれかの キーを 押して<ださい。 
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田 「Operating System Not Found 」 と表おされる場をは、 USB 機器の接続状態について確認し 
て < ださし、。 

• USB 接続のフ□ッピーディスクドライプや CD / DVD ドライプに、起動ディスクじ(外の 
ディスクび入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスクを取り出してか5、 

Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを巧して本機を再起動してください。 

• 八ードディスクドライブまたはフラッシュメモリーなどの起動可能な USB 機器び接続さ 
れている場含は、いったん USB 機器を取りはずしてから、 Ctrl キーと Alt キーを巧しなが5 
Delete キーを押して本機を再起動してください。 

再起動してもこのメッセージび表示され、 Windows び起動しない場合は、指定された方法 
がのやりかたでパーティションサイズを変更している可能性びあ0ます。八ードディスク 
内の U カバリー機能や自作のリカバ U —メディアを使って、パーティションサイズを変更し、 
本機を U カバリーしてください。 


田パスワードを3回間違えて入力すると 、 「Enter Onetime Password 」 と表示され Windows び 
起動しません。 

本機の (!)( 電源）ボタンを4秒攻上巧したままにして、の(電源）ランプび消灯するか確認して 
<ださい。 

その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。 

なお、パスワードの大文字とル文字は区別されます。確認してから入力してください。 


囚に hecking file system on C :」 と表おされる場を、起動するまでしば 5 くお待ちください。 


囚 [Windows Error Recovery 」 と表おされる場含 、 「Start Windows Normally 」 び選択されて 
いることを確認し、 Enter キーを押してください。 


Q 電源を入れても Windows び起動しない。 


囚通常の操作で電源を切5なかった場合、次回電源を入れた際に 「Windows Error Recovery 」 
(黒い画面)び表示されます。 

その場含'は 、 「Start Windows Normally 」 び選択された状態で Enter キーを押して Windows 
を起動させてください。 


Q 充電ランプの表示について知0たい。 


囚バッテ U —の動作状態により、充電ランプの表示び異なります。 
詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。 
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パスワード 


Q Windows パスワードを忘れてしまった。 


□ パスワードの大文字とル文ぞは区別されます。確認してか5入力し直してください。 


□ パスワードを息れてしまったユーザー攻列■に、「コンピューターの管理ち」アカウントなど、 
管理者権限を持つユーザー ( Administrators に属するユーザー)び作成されている場合、別の 
「コンピューターの管理ち」アカウントか5パスワードの変更を行ってください。 


□ パスワードを忘れてしまったユーザー政がに、「コンピューターの管理者」アカウントなど、 
管理者権限を持つユーザー ( Administrators に属するユーザー)び作成されていない場を、パ 
スワード設定を稱除することはできません。 ru カバ U —する」 （56 ページ)の手順に従って、 
IJ カバ U —を行ってください。 


Q BIOS セツトアップ画面で設定した起動時のパスワードを忘れてしまった。 


田パスワードを忘れると、起動することびでさなくなります。 

• ユーヴーパスワードの場を 

マシンパスワードを入力することで、 BIOS セットアップ画面か5ユーザーパスワードを 
再設定することびでさます。 

• マシンパスワードの場合 

パスワード設定を解除することはでさません。修理(有償)び必要となります。 

VAIO カスタマー U ンクにご連絡ください。 
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画面/ディスプレイ 


Q 画面に何ち表おされない。 


凸本機の電源び入っているか確認してくださし、。 


田ディスプレイの電源び切れている場合びあります。 

タッチパッドに触れるか、キーボードのいずれかのキーを巧して < ださい。 


凸が部ディスプレイに表示び切り替え5れている可能性びありまず。 

Fn キーを巧しなびら F 7 キーを繰り返し巧して出力したい画面を選択し、 Enter キーを巧して 
表示を切り替えてください。詳しくは、 「 VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 


囚本磯は、お買い上げ時の設定では、 AC 電源で使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電 
力動作モードへ移行します(ス U —プモード)。 

キーボードのいずれかのキーを押すか、の(電源)ボタンを一瞬巧すと、元の状態に戻ります。 
また、バッテ U - で使用中は、ス U - プモードへ移行後しば5くすると、自動的に本機の電源 
を切りまず(休止状態)。元の状態に復帰させるには、の履源)ボタンを一瞬巧してください。 
使用中に省電力動作モードへ移行しないよラに設定することもできます。 

詳しくは、 rvA の電テマニュアル」をご覧ください。 


田しばらく様テを見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。 

の本機のむ精源)ボタンを4秒(上巧したままにし、の履源)ランプび消口するのを確認 
してから、再度電源を入れ直す。 

③上記の操作を巧っても何ち表おされない場をは、本機のの(電源)ボタンを4秒しツ上巧し 
たままにし、の〔電源)ランプび消口するのを確認したあと、 A 〔アダプターとバッテ U - 
対まずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。 
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Q 画面げ固まって、ポインターやウインドウなどすベてのものが動かない。 


田なの手順で本撒を再起動させてください。 

① Gtrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押し、[タスクマネージトーの起動]をク 
リックする。 

「 Windows タスクマネージャー」画面び表示されます。 

「 Windows タスクマネージャー」画励こ、「応答なし」と表示されているソフトウェアび 
あれば、そのソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をクリックしてソフトウェアを終 
了させて < ださい。 

③ Ctrl キーと Alt キーを巧しなび bDelete キーを押し、画面ち下の^ (シトットダウン） 
ボタンをク U ックする。 

本磯の電源び切れたあと、約30砂後に本磯の (!)( 電源)ボタンを巧して、再び電源を入れ 
て < ださい。 

上記の操作を行ってち本機を再起動できない場合は、本機のむ(電源)ボタンを4秒攻上押し 
て電源を切って < ださい。電源び切れるとの(電源)ランプび消灯します。 （!)( 電源)ランプ(グ 
リーン）び点打した場合は、いったん手を離し、再び*(電源)ボタンを4秒 ULL 巧して電源を 
切って < ださい。 



上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルび使えなくなることびあります。 
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文字入力 /キーボード 


Q キーボードを押したとお0に文字げ入力でをない。 


囚入カモードを確認してください。 

日本語入カモードと英字入カモードびあります。 

言語バーのアイコンび曰本語入カモードのとさは r あ」に、 


の凶 iaj aiiii 

英字入カモードのとさは 「 A 」 になっていまず。 

の圆 i 牌 jsiii 面 

日本語入カモードと英字入カモードは、半角/全角キーで切り替え5れます。 


凸固 (Caps Lock ) ランプび点灯していないか確認してください。 

固 (Caps Lock ) ランプび点灯していると、 Shift キーを巧さなくても大文字び入力されます。 
Shift キーを押しなびら Caps Lock キーを押してランプを消灯させてから入力してください。 

凸面 (Num Lock ) ランプび点口していないか確認してください。 

U 、 l 、0、 J 、 K 、 し M 、@ などの文字び入力できない場合は 、 Num Lock (ナム□ック）び有効に 
なっている場合びあります。 

点灯している場合は 、 Num Lk キーを押してランプを消灯させてか5入力してください。 
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タッチノ V ッド 


Q タッチパッドげ使えない。 

田タッチパッドび無効になっています。 

Fn キーを巧しなびら^ ( F 1) キーを押して、タッチパッドを有効にしてください。 
詳しくは 、 「VAIO 電子マニュアル」をご覧ください。 


Q ポインターが動かない。 

田使用しているアプ U ケーシヨンによっては、一時的にポインターび動きにくくなる場合びあ 
りまず。 

しば5 く待ってから、ちラ1度ポインターを動かしてください。 

それでもボインターび動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。 

© Ctrl キーと Alt キーを巧しなびら Delete キーを巧し、画面ち下の^〔シャットダウン） 
ボタンをク U ックする。 

それでも何も起こらないときは、本機の6 (電源)ボタンを4秒し^上押して電源を切ってくだ 
さい。 


Q 画面上のずべてのちのび動かない。 

□ 巧の手順で本機を再起動してください。 

© Ctrl キーと Alt キーを押しなび bDelete キーを巧し、画面ち下の0 (矢印）ボタンー[再起 
動]をク I 」ックする。 

それでち何を起こらないときは、本機の& (電源)ボタンを4砂な上押して電源を切ってくだ 
さし、。 


が 丄 zr - zl . が錐 


ミ IX 


ssa 〕〕< c 1 aM ち5ご 




ム—ちわ. k 71 i .4 
\がか：？だ〇固 


陛 W 顺が 


69 










八ードディスク 


Q 誤って八ードディスクを初期化してしまった。 

凸八ードディスクにあったファイルは、復元でさません。 

八ードディスク内の U カバ U - 機能や、ご自分で作成したリカバリーメディアを使って、本 
磯をリカバ U —する必要びあります。 （56 ページ） 

Q C : ドライブとは別のドライブを作成したい。 

田パーテイシヨンを作成すると、別のドライブ ( D : ドライブなど）として使うことびできます。 
パーティションの作成方法について詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧ください。 
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CD/ DVD / BD 


Q ディスクの読み込み•再生がでをない、ドライブがディスクを認識しない。 


田本機で使用でさるディスクかどうか確認してください。 

使用できるディスクについて詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧くださし、。 


田ディスクび正しくトレイに置かれているか確認してください。 

ディスクは文字や画像び書いてある面を上にして入れてください。 

ディスクの入れかたについて詳しくは、 rvAio 電モマニュアル」をご覧ください。 


□ ディスクに巧れや傷びないか確認してください。 


□ 後からインストールした、ディスクの再生-書き込みソフトウエアをアンインス I -ールして 
<ださい。 

お買い上げ時にプ1」インストールされているソフトウエア切外のディスク再生-書さ込み 
ソフトウエアなどを追加でインス I -ールしている場を、正常にディスクび認識されないこと 
やディスクに書さ込めないことびありまず。 

この場合は、追加したソフトウエアを一度アンインス!ルしてご確認ください。アンイン 
ス I -ールの方法について詳しくは、ソフトウエアのヘルプまたは Windows の r ヘルプとヴ 
ポート」をご覧ください。 
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インターネット 


Q インターネットに接続でさない。 


凸プ□バイダーとの契約を確認してください。 

インターネット接続するには、プ□バイダーと契約する必要びあります。 


囚機器の接続や設定を確認してください。 

契約したプ□バイダーにより、機器の接続や設定方法び異なります。プ□バイダーか5支給 
されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。 

本機と LAN ケーブルの接続について詳しくは、「インターネット接続用機器につなぐ」 （24 
ページ)をご覧ください。 


凸詳しくは、 rvA の電テマニュアル」をご覧ください。 


Q 無線 LAN び使えない。 


田 W 旧 ELESS スイッチが 「 ON 」 になっているか確認してください。 

W 旧 ELESS スイッチを 「 ON 」 にしても無線 LAN が使えない場をは、 「 VAIO 電子マニュアル」を 
ご覧ください。 


Q 無線 LAN アクセスポイントの SSID やセキュ U テイーキーなどびわから 
ない。 


囚無線 LAN アクセスポイントを設定した方にご確認ください。 


囚無線 LAN アクセスポイントの機種によっては、無線 LAN 接続設定を自動で行うものびあります。 
自動接続設定を利用するには、無線 LAN アクセスポイントに付属のソフトウエアを本機にイ 
ンストールする必要びあります。 

詳しくは、無線 LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧 < ださい。 


田無線 LAN アクセスポイントの設定画面で確認してください。 

詳し < は、無線 LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧 < ださい。 
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Quick Web Access 


Q「Quick Web Access 」 機能を使いたい。 


凸 「Quick Web Access 」 機能につい口ま 、 「Quick Web Access とは」 (45 ぺージ)をご覧ください。 


Q「QuickWeb Access 」 機能び起動しない。 


凸 Windows び終了してし倚が態しソ外からは 「Quick Web Access 」 機能を起動ずることはでき 
ません。 

休止状態やスリープモードの場合は、 Windows の電源を切ってから 、 「Qinck Web Access 」 
機能を起動して<ださい。 
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VAIO 内の情報を調べる 


rvAio 電子マニュアル」で検索ずる 

rVAIO 電子マニュアル」では、取扱説明書体書)よりも詳しい情報を掲載しています。 （37 ぺージ） 
「 VAIO 電子マニュアル」を起動して、解決方法を検索したり、自分のや0たいことの操作方法を 
調べることびでをます。 

検索機能を使ラと、 rvAio 電子マニュアル」の情報だけでなく、付属ソフトウエアのヘルプ、 
Windows のへルスさらにインターネットに接続時は VAIO サポートぺージか5も情報を検索で 
さます。 

「 VAIO 電子マニュアル」を起動するには、@(スタート）ボタンー[すべてのプ□グラム ]- [VAIO 
マニュアル]をク U ックします。 


Windows ヘルプとヴポートを見る 

©(スタート）ボタンー[ヘルプとサポート]をクリックすると 「 Windows ヘルプとヴポート」び 
表示されます。 

Windows ヘルプとヴポートでは、 Windows に関するヘルプの参照と、各種サポートツールを実 
行でをます。 


各ソフトウエアのヘルプを見る 

本機に付属しているソフトウエアの詳しい使いかたを巧りたいときは、各ソフトウエアのヘルプ 
をご覧ください。 

ヘルプでは、デスクトップ画面上で問題の解決方法についての情報を検索して、表示することび 
でをます。 


VAIO Care で調べる 

本機に付属の 「 VAIOCare 」 を使ラと、トラブルび起をたとをに適切な処置や対応策を調べること 
びでをます。 

また、 VAIO を最適な状態に保つための定期的なチェックを行えます。 

VA に Care を起動するには 

電源び入っている状態で、本機の ASSIST ボタンを押します。 

のヒント） 

電源び入っていない状態で ASSIST ボタンを押すと 、 rVAIO Care レスキュー」び起動します 。 「VAIO Care レス 
キュー」は U カバリーを行うためのソフトウェアです (54 ぺージ)。 
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電話で問い合わせる 

r 使い方相談窓田のご利用について 

「使し巧相談窓□」は、 VAIO をご購入された日から1年間は無料でご利用いただけます。（「製品登 
録」び必要)。2年目政降のお客様によるご利用は有料です。 「 VAIO 使い方有料サポート」をご利用 
くださし、。 

「使いち相談窓□」をご利巧いただく前に、 VAIO ヴポートページ r 使い方相談サポートご利用規 
約」をお読み < ださい。 

http :// vcl . vaio . sony . co . jp / contact / call / terms.html 

「使し巧相談ヴポートご利用規約」は、 FAX 情報ヴービスでも提供しています。 

0466-30-3040 (資料番号800 1) 

音声ガイダンスの操作手順に従ってクレジットカード情報をご入力いただく場合びあります。 
ただし、ご入力いただいた時点では課金されません。 

お問い含わせび有料となる場合は、課金の前にオペレーターよりご案内いたします。 


□無料と有料の区分 


VAIO ご購入日から 1 年間 

無料 

cr 製品登歸」び必要） 

VAIO ご購入日から 

2 年目总降 

有料 

り 案件： 2,10日 円） 


□ お支化方法 

クレジットカードでのお支払いとなります。ご利用巧能な力ード会社は、 VISA / Maste 忙 ard / 
JCB / AMER に AN EXPRESS / ダイナースでず。 


その他のサービスとヴ ホー ト 


VAIO ヴポートページで調べる 

VAIO ヴ ポー トページ 
http://vd.vaio.sony.co.jp/ 

製品別の最新情報やよくある質問、 Q & A の検索サービスをご提供しています。詳しくは 、 rVAIO 
電子マニュアル」をご覽くださし、。 


;を〕〕<五畫>1〕3ご 


訂ご\滿驭 


陛 W 顺が 


ミ IX 

《ち/:■を音が蕾 \ム ミ—み AV 


ム—ちわ. KY .4 
\がわ：？だ〇固 


75 












□ VA に使い方有料サポートについて 

VAIO ご購入日か52年目！;(降のお客様はお問い合わせ1案件につき、2,100円(税込)となりまず。 
また、複数案件まとめてお問い合わせいただく隙には、お得な料金でご利用いただけるプラン (3 
案件： 5,250円(税込)）もご用意しておりまず。詳しくはオペレーターにご相談ください。 

また、下記のホームページち合わせてご覧ください。 

VAIO ヴポートページ r 電話で問い含わせ」 
http://vcl.vaio.sonv.co.jp/contact/call/ 


お問い合わせ先 

VAI 0 カスタマーリンク r 使い方柏談窓 oj 
電話番号：（0120) 60-3399 (フリーダイヤル） 

(□クゼ □ サンサンキユウキユウ） 

製品登録」びお済みではないお客様、携帯電話、 PHS 、一 部の IP 電話、海がなどからのご利用は、の 466) 
30-3000 施話料お客様負担） 

受付時間平日： 9時〜18時±曜、日曜、巧:日： 9時〜17時 

年末年始は±曜、日曜、祝日の受付時間となる場台がありまず。 

• フリーダイヤルをご利用になるには、 r 製品登録」び必要でず。フリーダイヤルは r 製品登 
録 J 後、1〜2時間程度でご利用が巧能になりまず。詳しくは「セットアップが終わった 5 J 
(35 ページ)をご覧ください。 

• r 製品登録」びお済みのお客様には、 VAI 0 ご購入日か51年間、 r 使い方相談窓口」でのヴ 
ポートを無料でご利巧いただけまず。 


• 電話番号はお間違いのないよラ、ご注意ください。電話番号や受付時間は蜜更になる場合びあります。 
• 他社製品との接続、ソニーび提供していない日 S • ソフトウェア、ソニーで再現でさないご使用上の問 
題点などについては、お答えいたしかねる場合びあります。 


メールで問い合わせる/ FAX で取り寄せる 

VAI 0 ヴポートページ r メールで問い合わせ」 
http://vcl.vaio.sony.co.jp/contact/mail/ 

VA のサポートページで質問を受け付け、電子メールで回答を差し上げるサービスです。 ( VA のの 
使いかたなど技術的な質問に限ります。） 

詳しくはホームページをご覧いただくか、 rvA の電モマニュアル」をご覧ください。 

VAI 0 カスタマーリンク 「 FAX 情報ヴービス」 

FAX 番号： (0466) 30-3040 

トラブルの解み方巧や各種情報を FAX で入手でさます。応答する音靑ガイダンスに従って操作 
してください (24 時間ご利用巧能)。 
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保証書とアフターヴービス 

保証書に ついて 

• この製品は保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店か5お受け取りく 
ださし、。 

• 所定事項の記入および記載内容をご確認いただを、大切に保をして < ださし、。 

アフターサービスについて 
□保証期間中の修理は 

保罰書の記載内容に基づいて修理させていただをます。 

ただし、保証期間内であってち、有料修理とさせていただ<場合びございます。詳し<は保罰書 
をご覧くださし、。 

□保証期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。 

□修理について 

当社ではパーソナルコンピューターの修理を引取修理によって行っています。当社指定業者び 
お客様宅に修理機器をお弓Iき取りに伺い、修理完了後にご返送いたします。詳しくは、次の「修理 
を依頼されるとさは」をご覧ください。 

□部品の保有期間について 

当社ではパーソナル]ンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部 
品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理巧能の期間とさせてい 
ただをます。 


修理を依頼されるときは 

修理を依頼される前に 

故障と思われる症状の中には、修理を必要とせず、設定の変更などで解ミ央でをるちのびをくあり 
ます。修理を依頼される前に、下記のご確認をお願いします。 

• rVAIO 電子マニュアル」や 「 VAIO サポートページ」などで、お使いの VAIO の症状に合ラをのび 
ないかご確認ください。 

□ VAIO サポートページ r 故障とお考えの前に」 

http://vcl.vaio.sony.co.jp/contact/repair/qa.html 

詳しくは VAIO ヴポートぺージ「故障とお考えの前に」 （http://vd.vak).sony.co.jp/contact/ 
「epair/qa.html) をご覧いただくか、 「VAIO 電子マニュアル」をご賣ください。 
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□海がでの修理について 

お買い巧めいただいた VAIO は 、 VAIO International Repair Service ( VAIO 国隙修理サービス)の 
対象機種です。 

VAIO のご購入日から1年間は、海がの本ヴービス対象国および地域においても、保記規定にのつ 
とり、無償で修理を行います。ヴービス内容やご利用方法など詳しくは、本機に付属の冊テ 「VAIO 
International Repair Service ( VAIO 国隙修理ヴービス)のご案刚をご覽ください。 


VAIO カスタマーリンク r 修理相談窓□」 

電話番号：(0120) 60-5599( フリーダイヤル） 

※携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、海がなどからのご利巧は (0466) 30-303 日(通話料お客様 
負担） 

受付時間：平曰： 9時〜20時 

止躍、日曜、祝日：弓時〜17時 

※年末年始は±曜、日曜、祝日の受付時間となる場合びあります。 

• 電話番号はお間違いのないよラ、ご注意ください。 

• 電話番号や受付時間は変更になる場合びありまず。 

の•ヒント） 

通常、平日は17時まで、±曜、日曜、祝日は15時までにお電話いただければ、翌日お引取りいたします。 
(一部機種•地域を除 <。2010年6月現在） 


法人向け修理相談窓□のご案内 

rvAio ビジネスクライアントサポートデスク」（法人のお客様専用） 

電話番号：（0120) 30-6065( フリーダイヤル） 

(サンゼ〇 □クゼ□□クコー） 

※携帯電話、 PHS 、 一部の IP 電話、海がなどからのご利用はの46の 30-3035( 通話料お客様負担) 
受付時間：平日：10時〜1別き(±日祝日および弊社休業日除く） 


VAI 0 オーナーの皆さまのポータルページ 「 MyVAIO 」 

http :// sony . jp / vaio / myvaio / 

VAI 0 の情報はもちろん、ウ X ブ検索、ニュース、天気など毎日使える情報び満載です。ぜひご活 
用 < ださい。 
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ま意事頂 


汪忌事項 


使用上のごを意 

本機をお使いになる際の重要なお知5せでず。 
必ずお読みください。 


本機の取り扱いについて 

• 本機に手やひじをつくなどして力を加えな 
いで < ださし、。 

• 衝撃を加えたり、落としたりしないでくだ 
さい。本機の故障の原因となります。 

•ク U ップなどの金属物を本機の中に入れな 
いで < ださし、。 

• ディスプレイパネルを開閉する隙は、液晶 
ディスプレイと本機キーボード面の間に指 
などを入れてはさまないよラにご注意<だ 
さし、。 


使用に適さない場所について 

次のよラな場所で本機を使用すると故障の原 
因となることびあります。 

• 炎天下や窓をしめをった自動車巧など、異 
常な高温になる場所。 

• 振動する場所や不安定な場所。 

• ほこ0、湿気の多い場所。 

• 風通しび悪い場所。 

• 磁気を発生するをのや磁気を帯びているち 
のの近く。 


液晶ディスプレイについて 

• 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作5 
れていますび、画面の一部にごくわずかの 
画素欠けや常時点好する画素びある場をび 
あ0ます(液晶ディスプレイ画面の表示し 
ラる全画素数のラち、点'なしない画素や常 
時点好している画素数は、0.0006 %未満で 
す)。また、見る角度によって、ずじ状の色 
む5や明るさのむ5び見える場合びありま 
ず。これらは、液晶ディスプレイの構造に 
よるちので、故障ではありません。交換- 
返品はお受けいたしかねまずので、あらか 
じめご了承ください。 

• ディスプレイに物をのせたり、落とした0 
しないでください。また、手やひじをつし、 

て体重をかけないでくださし、。 

• ディスプレイの表示面をカッターや鋭利な 
刃物で傷つけないでくださし、。 

• キーボードの上にボールペンなどを置いた 
まま、液晶ディスプレイを閉じないでくだ 
さい。 

• 液晶ディスプレイを閉じた状態でディスプ 
レイパネル部分に力を加えないでくださし、。 
液晶ディスプレイに巧れや傷び付くことび 
お0ます。 


有寿命部品について 

本機には有寿命部品び含まれています。有寿 
命部品とは、ご使用による磨拜-莫化び進行 
する可能性のある部品をさします。各有寿命 
部品の寿命は、ご使用の環境やご使巧顕度な 
どの条件により異なります。著しい莫化•磨 
拜びある場合は、機能び低下し、製品の性能維 
持のため交換び必要となる場合びあ0まずの 
で、あ5かじめご了承下さい。 
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結露について 


ハードディスクの取り扱いについて 


結露とは空気中の水分び金属の板などに付着 
し、水滴となる現象です。 

本機を寒い場所か5急に暖かい場所に持ち込 
んだとさや、冬の朝など暖房を入れたばかり 
の部屋などで、本機の表面や内部に結露び生 
じることがあ0ます。 

そのままご使用になると故障の原因とな0ます。 
結露び生じたときは、水滴をよく}式き取ってく 
ださい。水滴を拭き取るときは、ティッシュペー 
パーをお使いになることをおすすめします。 

管面または液晶面び;令えているとさは、水滴を 
拭さ取っても、また結露び生じてしまいます。 
全体び室温に温まつて結露び生じなくなるま 
で、電源を入れずに約1時間放置してください。 


記録内容の補償に関ずる免責事項 

本機の不具をなど何らかの原因で本製品内ま 
たは外部^ディア-記録機器などに記憶びで 
さなかった場合、不具を-修理など何らかの 
原因で本製品内または外部 方ディア. 記録機 
器などの記録内容び破損-消滅した場をなど、 
いかなる場をにおいてち、記録内容の捕償お 
よびそれに付随するあ5ゆる損害について、 
当社は一切責任を負いかねます。また、いか 
なる場合においてを、当社にて記録内容の修 
復、復元、複製などはいたしません。あらかじ 
めご了承ください。 


本機には、八ードディスク（アプリケーシヨン 
やデータなどを保存するための記憶装置)び內 
蔵されています。 

何5かの原因で八ードディスクび故障した場 
合、データの修復はでさませんので、記憶した 
データを失ってしまラことのないよラ、次の 
点に特にごま意くださし、。 

• 衝擊をちえないでください。 

• 振動する場所や不安定な場所では使巧しな 
いで < ださい。 

• 電源を入れたまま、本機を動かさないでく 
ださい。 

• データの書ををみ中や読みをみ中は、電源 
を切ったり再起動したりしないでくださし、。 
• 急激な温度変化(毎時10む政上の変化)の 
ある場所では使巧しないでください。 

• テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレスレッ 
卜などの磁気を帯びたちのを本機に近づけ 
ないで < ださい。 

• お買上げ時に搭載されている八ードディス 
クは取0はずさないでください。 

また、万一のためにち、八ードディスクに保を 
している文書などのデータは定期的にバック 
アップを取ることをおすすめします。 

八ードディスクのバックアップ、バックアッ 
プの内容の戻しかたについて詳しくは、 
Windows のヘルプをお読みくださし、。 
データの損失については、一切責任を負いか 
ねます。 
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ワイヤレス機能の取り扱いについて 

• 本機のワイヤレス機觸ま、日本国内のみで 
お使いください。海外でご使用になると罰 
せ5れることびあります。 

• 本機巧蔵の無線 LAN 機能は WFA ( Wi-Fi 
Alliance ) で規定された 「 Wi-R (ワイファ 
イ）仕様」に適合していることび確認されて 
います。 

• 無線 LAN ではセキュ U ティーの設定をする 
ことび非常に重要です。セキュリティー対 
策を施さず、あるいは無線 LAN の仕様上や 
むを得ない事情により、セキュリティーの 
問題び発生してしまった場含、弊社ではこ 
れによって生じたあ5ゆる損害に対する責 
任を負いかねます。詳細については、 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / 
secu 「 h : y _ wi 「 elesslan.html をご覧下さし、。 

• ワイヤレス対応機器び使用する 2.4 GHz 帯 
は、さまざまな機器び共有して使用する電 
波帯です。 

そのためワイヤレス対応機器は、同じ電波 
帯を使用する機器か5の影響を最小限に抑 
えるための技術を使用していますび、場を 
によっては化の機器の影響によって通信速 
度や通信距離び低下することや、通信び切 
断することびあります。 

• 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機 
器構成、電波状況、使用するソフトウエアな 
どにより変化します。また、電波環境によ 
り通信び切断される場をびあります。 

• 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の 
障害物や電波状況、壁の有無-素材など周 
囲の環境、使用するソフトウエアなどによ 
り変化します。 

• 2.4 GHz 帯の無線 LAN 機能と5 GHz 帯の無 
線 LAN 機能とでは、周波数帯域び異なるた 
め接続することはで走ません。 


• IEEE 802.11 g および IEEE 802.1 In (2.4 
GHz ) は 、 IEEE 802.11 b 製品との混在環境に 
おいて、干渉を受けることにより通信速度 
び低下することびあります。また、自動的 
に通信速度を落として IEEE 802.11 b 製品と 
の互換性を保つしくみになっています。ア 
クセスポイントのチャンネル設定を変更ず 
ることにより通信速度び改善する場合びあ 
ります。 

• IEEE 802.1 1 b / IEEE 802.11 g をお使いの 
場合のみ、アドホックモード接続を巧ラこ 
とびでをます。 

• 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要び 
ある場合には、 W 旧 ELESS スイッチを 「 OFF 」 
にあわせて < ださい。 


AC アダプターについてのご注意 

• AC 電源をつなびない状態で本機の電源を 
入れたまま、または本機びス I 」 ー プモード 
のとをにバッテ U — を取りはずすと、作業 
中の状態や保存されていないデータは失わ 
れます。 

• 安全のために、本機に付属またはソニーび 
指定する別売りの AC アダプターをご使用 
くださし、。 

• AC アダプターを海が旅巧者用の r 電子式変 
圧器」などに接続しないで<ださい。発熱 
や故障の原因となります。 

• ケーブルが断線したアダプターは危険です 
ので、そのまま使用しないでください。 
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バッテリーについてのごま意 

バッテリーについて 

• 付属のバッテ U —は本機専用です。 

• 安全のために、本機に付属またはソニーび 
指定する別売りのバッテリーをご使用くだ 
さい。 

• 高温時、低温時は、安全のために充電を停止 
することびおります。 

• AC 電源につないでいるときは、バッテリー 
を装着しているとをでも、 AC 電源から電源 
び供給されます。 

• AC 電源をつなびない状態で本機の電源を 
入れたまま、または本機びスリープモード 
のとをにバッテ U —を取りはずすと、作業 
中の状態や保存されていないデータは失わ 
れます。必ず、本機の電源を切ってか5取 
りはずして < ださい。 

はじめてバッテリーをお使いになるときは 

付属のバッテ U —は完全には充電されていな 
いため、はじめてお使いになると走からバッ 
テリーび消耗している状態になっていること 
びあります。 

バッテリーの放電について 

バッテ U —は充電後、使用していない場合で 
わ、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置 
した場合、バッテ U —駆動時間び短くなる場 
合びあります。使用前には、再度、充電するこ 
とをおすすめします。 

バッテリーの駆動時間について 

バッテ U —の駆動時間は、使用状況および設 
定等により変動します。 

バッテリーの性能ほ下と交換について 

バッテ U —は消耗品です。充電回数や使用期 
間などによりかしずつ充電能力び低下してい 
さます。このため、十分に充電を行っていて 
わバッテ I 」一の駆動時間び短くなったり、寿 
命で使えなくなったりすることびあります。 
バッテ U —の駆動時間び短くなってをた場合 
には、バッテリーの状態を確認し、 ソニー 指定 
の新しいバッテリーと交撰をしてください。 
バッテ U —の残量や充電能力の確認方法につ 
いて詳しくは、 rvAio 電モマニュアル」をご覧 
82 ください。 


また、バッテ U —は上手に使うことによって 
駆動時間を長くすることびでをます。 

なお、バッテ U —の交換に関しご不明な点な 
どございました 5、 VAI 0 カスタマー U ンクま 
でお問い合わせくださし、。 

省電力動作モードでお使いのとさは 

ス U —プモード時にバッテリーび消耗すると、 
ス U —プモードに移行する前の作業状態や保 
存していないデータび失われてしまい、元の 
状態に復帰でをなくなります。スリープモー 
ドに移行させる前には、必ず作業中のデータ 
を保をしてください。 

なお休止状態では、作業状態や作業中のデー 
夕を八ードディスクに保をしますので、バッ 
テ U —び消耗してもデータびなくなることは 
ありません。長時間 AC アダプターを使わな 
い場合は、休止状態へ移行させるよラにして 
<ださい。 

バッテリーの残量が少ないとさは 

本機は、通常モード時にノ くッテ U —の残量びわ 
ずかになると、自動的に休止状態になるようお 
買い上げ時に設定されていますび、ご使用中の 
ソフトウェアや接続している周辺機器によっ 
口ま、 Windows か5の指示で作業を一時中断 
することびでさないため、この機能び正しく働 
かないことびあ0まず。 

長時間席をはずすとをなどにバッテ U —び消 
耗した場合、自動的に休止状態にならないと、 
本機の電源び切れて作業中のデータび失われ 
てしまラおそれびあります。 

バッテリーでご使用のときは、こまめにデータ 
を保存したり、手動で休止状態にしてください。 



録画/録音についてのごま意 

• 著作権保護のための信号び記録されている 
ソフト、放送局側で録画禁止設定び行われ 
ている番組は録画でをません。 

• 録画内容の補償はでをません。必ず、事前 
に試し撮りをし、正常に録画-録音されて 
いることを確認してください。 

• 万び 一、 機器やソフトウ X アなどの不具を 
によ0録画-録音びされなかった場を、記 
録内容の補價についてはご容赦 < ださし、。 


ソフトウェアの不正コピー禁止について 

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあ 
るいは□イヤ U ティー契約のもとに供給され 
ています。これ5のソフトウェアを不正にコ 
ピーすることは法律で禁止されています。 
また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸 
したり、人からソフトウェアを借りてコピー 
して使ラことは禁じ日れています。ソフト 
ウェアの使巧許諾書をよくお読みのラえ、お 
使い < ださい。 


ソフトウエアと周辺機器の動作について 

一般的に Windows 用、 DOS/V 用などと表記 
している市販ソフトウエアや周辺機器の中に 
は、本機で使用できないものびあります。ご 
購入に隙しては、販売店または各ソフトウエ 
アおよび周辺機器の販売元にご確認 < ださし、。 
市販ソフトウエアおよび周辺機器を使巧され 
た場合の不具含や、その結果生じた損失につ 
いては、一切責任を負いかねます。また、本機 
に付属の OSL 义9+をインストールした場含の 
動作保証はいたしかねます。 


お手入れ 


本機のお手入れ 

• 本機の電源を切り、 AC アダプターとバッテ 
U —を取0はずしてからお手入れをしてく 
ださい。 

• やほこりなどは、乾いた巧で軽く拭さ 

取ってくださし、。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた柔5かし、 
布で軽く a を取ってください。ミちれび落ち 
に < いとさは、息をかけなび5乾いた巧で 
拭を取るか、水でかし湿5せた布で軽く a 
いたあと、さ5に乾いた布で水気を拭さ 
取ってくださし、。 

• 市販の 0 A ク U - ナーやベンジン、アセトン、 
アルコールやシンナーなどは、表面処理を 
傷めまずので使わないでください。 

• 化学ぞラさんをお使いになるとさは、そのを 
意書さに従ってください。 

• キーボード(キートップ)の隙間に落ちた 3' 
S やほこ0などは、精密機器専用のエアダ 
スターなどを使って吹さ飛ばしてください。 
キートップは、故意にはずさないでくださ 
し、。また、家庭巧掃除機などで聴引すると、 
故障の原因とな0ます。 


液晶ディスプレイのお手入れ 

• 液晶ディスプレイは、特殊な表面処理びさ 
れていますので、なるべく表面に触れない 
よラにしてください。 

• 巧れを落とすとさは、必ず乾いた柔5かい 
布で軽く a を取ってくださし、。 

• 巧れび落ちにくいとをは、息をかけなび5 
乾いた布で拭を取るか、水でかし湿5せた 
布で軽く巧いたあと、さ!5に乾いた巧で水 
気を拭を取って< ださい。 

• 化学ぞラさんや市販の 0 A ク I 」ーナー、ベン 
ジン、アセトン、アルコールやシンナーなど 
は、表面処理を傷めますので使わないでく 
ださい。 
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内蔵カメフのお手入れ 

内蔵力方ラのレンズの前面や周囲のミちれは、 
レンズク I 」一ニングク□スなどの柔5かい巧 
で拭を取ってください。 

傷びつさやすいので、強くこすらないでくだ 
さい。 


廃棄時などのデータ消去 
について 

コンピューターを廃棄などするときには、お 
客様の重要なデータを消去する必要びありま 
す。 

データを消去する場合、一般には次のよラな 
作業を行います。 

• データを r ごみ箱」に捨てる 
• 「削除」操作を巧ラ 

• 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す 
• ソフトウェアで初期化(フォーマット）する 
• 八ードディスク内の U カバ U —機能や自作 
の I 」カバ I 」一方ディアを使い、お買い上げ 
時の状態に戻す 

これらの作業では、一見データび消去された 
よラに見えますび、八ードディスク内のファ 
イル管理情報び変更され、 Windows などの 
0 S のちとで呼び出す処理びでさなくなった 
だけで、本来のデータは残っています。 

従って、特殊なデータ回復のためのソフト 
ウェアを利用すれば、これ!5のデータを読み 
取ることび巧能な場合びありまず。このため、 
悪意のある第云者により、重要なデータび読 
み取られ、予期しない用途に利巧されるおそ 
れびありまず。 

廃棄時などに八ードディスク上の重要なデー 
夕び流出ずるトラブルを回避するためには、 
八ードディスク上に記録された全データを、 

お客様の責任において消去ずることが非常に 
重要となりまず。 
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データを消去するためには、 • UTF の方法びあ 
ります。 

• 本機に搭載されている rvAio データ消去 
ツール」を使って、八ードディスクのデータ 
を完全に消去する 

詳しくは、 rvAio 電子マニュアル」をご覧く 
ださし、。 

• 有慣サービスを利用する 
消去に関する詳しい情報び VAIO サポート 
ページに掲載されています。 
http :// vcl . vaio . sony . co . jp / notices / 
hddfonnat . html をご賣ください。 

• 八ードディスクを破壊する 
八ードディスク上のデータを物理的-磁気 
的に破壊して、データを読み取れないよラ 
にします。 
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索弓 


【ァ行】 

アフターサービス . 77 

インターネット . 38,72 

ウイ J レス . 42 

ウイルス バスター . 42 

液晶ディスプレイ . 66,79 

お手入れ . 83 

主な仕様 . 別紙「主な仕様」 

【力行】 

画面 . 66 

カルテ . 21 

キーボード . 68 

起動 . 60 

ケーブルモデム . 24 

結® . 80 

コンピューターウイルス . 42 

【サ行】 

仕様 . 別紙「主な仕様」 


電源 . 60 

つード . 20, 25 

電源を入れる . 26 

電源を切る . 36 

ボタン . 26 

ランプ . 26 

電源ボタン . 26 

電源ランプ . 26 

電子メール . 38 

トラブル . 58,60 

【ハ行】 

A - ドディスク . 70 

取り扱いについて . 80 

バイオ電子マニュアル . 58 

パスワード . 65 

バックアップ . 51 

バッテリー . 20,27,82 

付属ソフトウエア 

お問い合わせ先 . 59 


製品の登録 . 35 

セキュリティー . 42 

mm . 22 

電源コード . 25 

バッテリー . 22 

ソフトウェア 

お問い合わせ先 . 59 

不正コピー禁止について . 83 

【夕行】 

タッチパッド . 69 

ディスク . 71 

ディスプレイ . 66 

データ消去について . 84 


付属 □□. 20 

保記書 . 77 

【マ行】 

無線 LAN . 24,39 

取り扱いについて . 81 

メー J レ . 38 

設定 . 38 

ソフトウェア . 38 

メモ U -. 47 

増設する . 47 

取り付ける . 47 

取りはずす . 50 

文字入力 . 68 
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【ヤ行】 

有線 LAN . 

に行】 

U カバ U -. 

U カノ （ IJ — メディア . 

ルーター . 

【 A 】 

AC アダプター . 

取り扱いについて . 

ADSL モデム . 

に】 

CD / DVD / BD . 

[ L ] 

LAN ケーブル . 

LAN 端子 . 

に】 

Quick Web Access . 

【 V 】 

VAIOCare . 

VAIOCare レスキュー .......... 

VAIO カスタマーリンク ......... 

VAIO サポートページ . 

VAIO データリストアツール 
VAIO 電子マニュアル . 

【 W 】 

Windows 

準備する . 
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W W M 
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商標に ついて 

• SONY おぶび SONY □二 f はソニー株式会社の登録 
商標です。 

• VA にはソニー株式会社の登録商標です。 


• Mem 品 TiTinK。 、 "Memory Stick " 、 • ソモ U — ス 
ティック "、 "Memory Stick Duo "、 ソモ U — ス 
ティックデュオ’、— MagicGate ’、 "マジックゲー 
ド、"メモ U —スティック PRO ’’、" メモリース 
ティック PRO デュオ"、"メモ U —スティック 
PRO - HG " 、ソモ U -ステイックマイク □" はソ 
ニー株式会社の商標または登録商標です。 

• " S - FORCE " は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• " AVCHD " および" AVCHD " □づは^くナソニック 
株式会社とソニー株式会社の商標です。 

• HDV および HDV □コ‘は、ソニー株式会社と日本ビ 
クター株式会社の商標です。 

• " PetaMap " および r ぺタマップ」は、ソニースタイ 
ル-ジャパン株式会社の登録商標です。 

• rPlaceEngine 」 は、クウジット株式会社の登録商 
標です。 

• rPlaceEngine 」 は、株式会社ソニー〕ンピュータ 
サイエンス研究所び開発し、クウジット株式会社 
びライセンスを巧っている技術です。 

• 。モード」、 r おサイフケータイ」および r トルカ」は 
株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。 

• Intel 、 インテル 、 Intel □ユ Intel InsideJntel 
Inside □コ ‘、 Centrin 日、し entrino Inside、Intel 
ViivJntel Viiv □コ、 Intel vPro、Intel vPro □コ、 
Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel 
Atom Inside 、 In 柏 I Core、Core Inside 、 Itanium 、 
Itanium Inside 、 Pentium.Pentium Inside.Viiv 
Inside 、 vPr 日 Inside . Xeon.Xeon Inside は、アメ 
リカ合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Wind 曰 WS Vista 、 
Windows Media 、 Outlook 、 PowerPoint.Office 
ロゴ、 Encarta 、 Enca け a ロコは、米国 Microsoft 
Corporation および/またはその関達尝社の商標 
です。 

• NVIDIA 、 NVIDIA □コ、 GeFo 忙 e は、米国およびそ 
の他の国における NVIDIA Corporation の商標ま 
たは登録商標です。 

• NVIDIA . 3 D Vision は、米国およびその他の国に 
おける NVIDIA Corporation の商標または登録商 
標でず。 


• AMD 、 AMDArrow □コ、 ATI 、 およびそれらの組 
み合わせ、 Radeon、AMD PhenorruAMDTurion 、 
AMD Athlon は Advanced Micro Devices , Inc 
の商標です。 

• 旧 M および PC / AT 、 PS /2 は、米国 International 
Business Machines Corporation の商標および 
登録商標です。 

• Dolby 、 ドルビー 、 Pro Logic 及びタブル D 記号 □□ 

はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• Ethernet およびイーヴネットは、富±ゼ□ックス 
社の登録商標です。 

• HDMI ' HDMI □コ、および High-Definition 
Multimedia Interfacel ま 、 HDMI Licensing L に 
の商標ちしくは米国およびその他の国における 
登録商標です。 

• SD □コ‘は商標です。 

• SDHC □コ‘は商標です。 證 

• SDXC □コは商標です。 

•「 EZweb 」 は、 KDDI 株式会社の登録商標または商 
標です。 

• Blu-ray Disc ™ 口‘ルーレイディスク）、 Blu - ray ™ 
(プルーレイ）、 Blu - ray 3 D ™ ロルーレイ犯)及び 
その関連の‘は、ブルーレイディスクアソシ 
エーシヨンの商標です。 

• Adobe 、 Adobe □コ 、 Adobe Premiere、Adobe 
Photoshop Elements 、 Photoshop、Adobe 
Reader 、 Ughtroom 、 および Adobe Acrobat は、 
Adobe Systems Incorporated (アドヒソステム 
ズ社)の米国ならびに他の国における登録商標ま 
たは商標です。 

• Gracenote and CDDB are reaistered 
trademarks of Gracenote . The Gracenote 
logo and logotype , the Gracenote CDDB 
logo , and the "Powered by Gracenote " logo 
are trademarks of Gracenote . 

• Equaliser for VAIO , Multichannel 5 Band EQ + 
Filters forVAIO and Restorer for VAIO from 
Sony Oxford . Copyright に ） Sonnox Ltd . 

• QR コードは、（株)デンソーウェーブの登綠商標です。 

• その他、本書で登場するシステム名、製品名、ヴー 

ビス名は、一般に各開発一力一の登録商標ある 
いは商標です。なお、本文中では ( TM )、( R ) マーク 
は明記していません。 

ソフトウてアをお使いになる前に、必ずお買い上げ 

のコンピューターに添付のソフトウてア使用許諾契 

約書をご覧ください。 
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インターネットに接続すれば、 VA のを活用ずるために役立つ情報を閲覧するこ 
とびでをます。 


VAIO の最新サポート情報を提供 

VAIO ヴポートページ 


http://vcl.vaio.sony.co.Jp/ 



VA のをお使いの上で、わからないことや卜 
ラブルび起さたとさにご覧ください。 

解ず方法をわかりやすく提巧していまず。 
(詳しくは75ページをご覧ください。） 


VAI0 ユーザーのポータルサイト 


MyVAIO 

htt P :// SO nyj p/vai o / myvaio / 



ウェブ検索やニュースなどのポータル機能と 
VAI 0 を楽しむための情報をご利用しすこだけ 
まず。 


VAI0 の製品情巧び満載 
VAI0 ホームページ 

http :// sony . jp / vaio / 

VAI 0 のカタ□グ情報をはじめとした、 
総合情報サイトでず。 


※画面は予告なく変更することびありますび 
ご了承ください。 






















電話番号はお間違いのないよ 5 ごを意< ださい。 

ほいかたのお囲い合わせ 

VAIO カスタマーリンク r 使い方相談窓□」 

□クゼロサンサンキユウキユウ 

( 0120 ) 60-3399 

(フリーダイヤル） 

《 r 製品登録」びお済みでは 
ないお客様、携帯電話、 PHS 、 一部の 
IP 電話、ミ毎がなどからのご利用は、 

(0466) 30-3000( 通話料お客様負担） 

• フリーダイヤルをご利用になるには、 r 製品登録 J が必要でず。フリーダイヤ 
ルは r 製品登録 J 後、1〜2時間程度でご利用が可能になりまず。 

• 「製品登録 J びお済みのお客様は、 VAIO ご購入曰か61年間、 r 使い方相談窓口」 
でのヴポートを無料でご利用いただけまず。 

• お電話の前に本機の型ちをご確認ぐださい。 

(お証書または本体底面の ID ラベルに記載されていまず。） 

お電話でのお問い合わせについて、詳しくは r 電話で問い含わせる」 （75 ページ） 
をご覧ください。 


■ セ5ナー （ IT エンターテインメントセ5ナー） 

http :// www . sony . jp / seminar / 

VAIO の基本的な使いかたか！5、写真加工、八イビジョン編集まで、か人数制で 
をめ細かく学べる各種セミナーやご自宅でじっくり学べる訪問個人レッスン 
をご用意しています。 

■ 設置設定 サービス（ソニー デジ ホームサポート） 

http :// www . sony . jp / support / service / Support / 

スタッフびお客様のご自宅へお伺いし、 VAIO の設置-設定サポート(初期設 
定/インターネット設置/無線 LAN 設定/データ移行など)を行ラヴービス 
です。 


受付時間 

平日： 9時〜1別寺 
±曜、日曜、祝日： 9時〜17時 
年末年始は±曜、曰曜、祝曰の受付 
時間となる場合びあります。 


電話でのお問い合わせ 有料ヴービス 





使いかたのお問い合わせ 

VAIO カスタマーリンク「使い方相談窓□」 

フ IJ ー ダイヤル (0120)60-3399 

携帯電話 ‘ PHS — 部の IP 電話 (0466)30-3000 

• フ U —ダイヤルをご利用になるには、 r 製品登録」げ必要です。 

フ U - ダイヤルは、 r 製品登録」後！〜2時間置度でご利用が可能になります。 
•使いかたのお問い合わせについて、詳しくは前ページをご覧ください。 


VAIO ヴ ポー トページ 

VA にの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 
http://vcl.vaio.5ony.co.jp/ 


VAIO ホームページ 

VAIO を楽しく使っていただくための情報をご案内しまず。 
http://sony.jp/vaio/ 


ソニー 株式会社〒1 08-0075 東京都港区港南1 -7-1 
http;//www.sony.co.jp/ 
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